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Exportar 561.000 Kilos de Manteca con Permisos Falsificados 


'LONDRES Y WASHINGTON QUIEREN 
DERROCAR EL REGIMEN DEFRANC( 


acional Sobre Envios de Materia Prima 
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L pais aprecia en su verdadero sentido y alcance el esfuer- 
4 zo ponderable que viene realizando el ministro del Inte- 
rior. 
No es usual que un secretario de Estado se preocupe de 

tareas tan penosas como las que estos dias han comprometido 
la actividad del señor Borlenghi. El ministro del Interior ha 
advertido que su función de mariscal, en esta guerra nacional 
contra la especulación, le obligaba a predicar con el ejemplo. 
Ha descendido asi a la minucia casi podriamos decir que con 
vocación didáctica, para mostrar que la especulación existe, 
que castiga de preferencia a la población humilde y que pue- 
dle corregirse si se actúa con mano encrgica. . 
La gestión del ministro no ha podido ser má eficaz en ese 
sentido, y estamos seguros que si lograra multiplicaria perso- 
'* nalmente por cien o por mil, el resultado sería francamente 
satisfactorio para la opinión pública, que sigue su conducta 


con tanta simpatia, 
Xx ok * 


ERO es evidente que un ministro no puede dispersar su aten- 
ción personal hacia el detalle, y que ha de confiar sobre 
tedo en la pericia y la energía de sus colaboradores más inme- 
:álatos El ministro vuede y debe dar el impulso, pero los otros 
—quienes lo secundan—, son los encargados de hacer. Y ya se 
¡ ha visto que alli por donde ha pasado la inspección personal 
del ministro se ha producido el milagro de descubrir la condi- 
| ción infamante en que viven muchas familias humildes y —lo 
- que es más importante —, el milagro de mejorar esa condición 

| de infamia. 
, Pero la solución. si plausible, es pequeña, no por nepligen- 
i cia del ministro, sino por la imposibilidad fisica de que él pue- 
da encontrarse simultáneamente en todas partes. Hay en el 
* pais miles de inquilinatos a los cuales no alcanza —no puede 
alcanzar— la acción directa del señor Borlenghi. Por eso se 
trata de ir ahora a las soluciones integrales. Ya se ha compro- 
bado la infracción a la ley; ahora es preciso organizar la repre- 

sión, 

Tienen que actuar los colaboradores del señor Borlenghi 
en una acción coordinada y organizada, con el mismo impul- 
so, con la misma dedicación, con la misma energia que ha re- 
velado el: ministro. Ese es el saldo práctico que puede dedu- 

'. cirse-razonablemente de los: episodios que comentamos. 
RX ox ok 


MSTOS episodios demuestran que los sublocadores. al Igual 
4? que los comerciantes minoristas, contribuyen de manera 
importante a la elevacion' del costo de la vida: Son engranajes 
inseparables del proceso especulativo, engranajes que Jesionan 
¡ Ue imanera directa a la masa popular en sus sectores más hu- 
* mildes y desvalidos. No podría atenuarse respecto a ellos la ac- 
ción represiva en base a complacencias sentimentales. Pero 
tampcco puede creerse que con castigarlos a ellos queda re- 
suelto el problema de la especulación, ni que sean ellos los úni- 
cos culpables. o siguiera los principales culpables. 

No, el problema es más hondo y más complejo, y exige ser 
encarado de frente y con valentía si se anhela ahuyentar para 
siempre el espectro de la inflación. El problema exige ser exa- 
minado en su totalidad. Tiene derecho el país a conocer los 
costos de producción de las grandes industrias, que han acu- 
mulado en los últimos años —lo testimonian los balances 'pú- 

i blicos— ganancias fabulosas. La investigación de dichos cos- 
tos es tarea de incuestionable urgencia, porque ello permitirá 
determinar el monto de los beneficios obtenidos por la gran 

l industria, los cuales aparecen “prima facie” como excesivos, 

| como producidos a expensas del bienestar del pueblo. Resulta 
| avidente que será necesario establecer por ley la limtiación de 

"as ganancias industriales y comerciales, porque no podría 
aqmitirse que el pais se precipitara en la vorágine inílacio- 
nista simplemente porque las grandes empresas aspiran a ga- 
nancias situadas más allá de lo razonable. 

ES 

A lucha contra los especuladores de menor cuantía 
J-1ha sido etapa importante y necesaria, porque ellos — 
lo repetimos— son los que inciden más directa y visible- 
mente sobre la masa popular. Pero ahora es preciso que 
el ministro del Interior —cuya energía y dedicación 
aplaude todo el país— se empeñe en esta investigación 
a fondo de las verdaderas causas del proceso inflacio- 

i nista. Tendrá que enfrentar muchos intereses podero- 
Sos. Pero esté seguro que en esa batalla contará con el 
fespaldo del pueblo. Tenga la seguridad de que con esa 
batalla habré justificado su bastón de mariscal... 


Embarque clandestino.—¿rjrordo la llesoda del ívez 
.. en us Y 
dista intervención, el señor Logomarino impi h ñ Ca hrs estado 
an el Buque los cojones de manteca. cuyo secuestro fué luego orde- 


nado por l> justicia 


Llbos ME PUSO SOBRE VUESTRA 


E 
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CIUDAD COMO A UN TABANO SOBRE UN NOI 
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¡Acciones 


A SUNCION, 19 (United), — Las 
LX informaciones particulares que 
¡Megan a la capital dan cuenta que 
¡se lucha con intensidad en la zona 
de San Pedro, pera na se tiene ma- 
yores detalles sobre las acciones que, 
según algunos, salitron ya de la 
etapa de los hombres y las >pera- 
cionts de patrullas. 

La aviación del gobitrno mantie- + 
ne su actividad contra las' posicio- 
¡mes rebeldes, pero tanto rn la capi- 
[tal como en las regiones cercanas 
¡Ja situación es tranquila y la vida 

normal. 


| 
| 


Las: cañoneras | 


|. CARMELO (Uruguay), 19 (Uni. 
¡ ted). — La prefectura de Carmelo 
¡informó esta mañana que no se ha 
¡registrado ninguna novedad en la 
| situación de:las cañoneras paragua. 
yas que se hallan frente a este puer- 

. Los barcos argentinos “King” y 

urature” siguen realizando su mi- 
sión de patrullaje, en tanto que los 
| guurdacostas uruguayos ss mantie- 
nen en aguas uruguayas, 


Comentario bogotano 


BOGOTA, 19 (A. P.) — El diario 
|“El Tiempo” en un editorial pu: 
blicado hoy insiste en la conve: 
| niencia de una mediación de las 
cancillerías americanas, para tra: 
¡tar de poner fin a la guerra civil 
¡en ep Paraguay. “Hasta el momen: 
to —dice el diari no sabemos 
que nuestra c3n a=haya liecho 
tobjicio de su n la iniciativa 
d> procurar una acción conjusta 
interamericana en favor de un sa: 

sfactorio término de la guerra; 
¡civil del Paraguay. La demanda 
Ique formulábamos en nuestras co-¡ 
lumnas editoriales hice unos días; 
está en el ambiente de la opinión 
pública del contienente. 1 


= ' 


|Realizaráse Pronto ' 
la Conferencia de. 


¡Río de Janeiro 


M ONTEVIDEO, 19 (United). —! 

" E] diario “La Tribuna Popu- 
lar” se Ccongratula de la” recícnte( 
afirmación del canciller brasileño, ( 
doctor Fernandes, según la cual es: 
tá pióxima la realización de la 
conferencia de Rio de Janeiro. 

Expresa el citado vocero qe en 
realidad no existen motivos para 
¡dilatar más el acontecimi 
¡agrega: “La creciente am 3 
¡tre los gobiernos de Wáshington y 
Buenos Aires, en paralelo con 
[política desarrollada por el pr 
| dente Perón en la América de 
donde ha tendido lazos de al + 
y ha proyectado nuevos víncúlos | 
comerciales con Chile Bolivia y| 
con nuestro propio país dice clara. | 
| mente que no perdurará, o que no 
| perduran obstáculos en el camino! 
[del panamericanismo. 

“Toda demora en realizar la re- 
unión de Rio de Janciro que viene 
posterzando a su vez la novena 
conferencia de cancillereg de B 

. Que se ¡ealizaría en eneio 
11948, sería en consecuencia Injusti 


de 


1 
U 
| 
| 
ficada”. | 


Más Refugiados se | 
Llevana Palestina 


JUEYA YORK, 18 (AP). — 
rabino Baruch Koiff. | 
ervador en la UN del co- | 
de acción política para | 

Palestina, declaró en una en: 
trevista que su organización-| 
ha estado introduciendo refu, | 
glados judios europeos en Pa. | 
lertinas Añadió: británi- | 
cos Ber han ad | 


to, por suptles- 

to. ha servido para que 

| intensifinuemos nuestros pre 
narativos”. 


p£ 


| partidos, 
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ó ó i Estado en que quedó 
Cómo quedó la camioneta. Etedo, en, que aued 
viojata la familia Sulpricio. y que.fué arrollado por un tren del ferrocarril 
Pacífico, en el poso o nivel de la avenida Beirá. El fren arrastró af auto- 
móvil cerzo de cien metros, resultando fres muertos y los demás ocupantes 


heridos de grovedad- Todo fué el resultado de uno trágica distracción del 
guardabarrera. Como consecuencia de esle grave accidente. poto después 
volcó un cemión de bomberos que acudia en auxilio de las víctimas, quedan” 
do todos fos bomberos heridos, utgunos de-elles de araredad 
(Información en la página 5) 


Nitti Presentaria de un Momento « 


Inclírase el Gabinete 
Algo Más a la Derecha 


OMA, 19, (AP). — El señor Francesco Nitti, hombre de centro a 
quien el presidente provisional le pidió que formasc nuevo gabi. 
. continúa sus conversaciones con los dirigentes políticos, tratando 
le ver si Jo sórá posible organizar un gobierño de “unión nacional”, a 
de reemplazar a la coalición demócrata cristiana, comunista y so: 
cialista que cayera scis días atrás,: con-la dimisión del señor Alcide 
de Gasperi. E S 
De un momento a otro haría el anuncio 
Desd> el viernes, día en que se entrevistó con el primer manda. 
tario, el señor Nitti se ha entrevistado con dirigentes de todos los 
ninguno de los cuales lo rechezó. Esta mañana el señor Nitti 
conversó con dirigentes comunistas, socialistas y demócratas cristía_ 
nos Los progresos realizados por Nitti en estas conversaciones hace 
predecir que de tin momento a otro a en condiciones de anun. 
clar si puede o no former nuevo gablnete. a 
Mejoraron las perspectivas de un gabinete Nitti 
ROMA, 19 (United). -— El primer ministro designado, Sr. Fran- 
cuco Nitti. ha visto mejorar hoy sus probabilidades de. formar gabl, 
nete, po Iblemzt para mañana a la ncche, luego de realizar una 
s. gunda serlo d- conferencias con dirigentes 
partidos políticos l'allanos sin hallar durant> las mismas obstáculos 
impo:lblis de saivar. "3 
Pietro Nenni, jofe de loh tocialistas de izquierda, y ej último 
de los dirigentes políticos que conferenciaron «sta mañana con Nittl, 
expresó optimismo, aunqu: con elcrtas reservas. respecto d elas posl- 
bilidades de éxito de Nitti, luego de una conf.réncila de una hora 
aio sostuvo can él, 
Será un gabinete de más amplia coalición 
Dih Nenni que Nitti está tratando de organizar un gabinete de 
los tres grand:s partidos —comuntita, socialista d> izquierda y de- 
ó erisfiano— en e que participarán también cuatro partidos 


de los tres principales ñ 


| 0 Eñeaian en E. U, la Posibilidad de alí 
| | 


una Bomba Atómica Elimine al Ejecutivo | 


| 
11 ASHINGTON, 19 (U.P.). — El senador Alexander Willey de- 
il Wii." que procurará iniroducir una enmienda en el proyecto | 
| de ley sobre sucesión presidencial, de modo que la autoridad su- 
/ 


¡Otro la Lista del Nuevo Gabinete 


1 prema del ejército o la armada pueda ocubar la primera magis- 


tratura en caso que vna bomba atómica destruya a (odos los, otros 
11 funcionarios. + 
Willey declara que la circunstancia en que se aplicaría su 
enmienda sería en caso de producirse un ataque atómica a la ca 
pilaf de los Estados Unidos. que pudicra exterminar de un goJpe 
| a fodas las autoridades del gobierno central, inciuso el Congreso. 
| el gabinete y las principales ramas del P. E. En esas circunstancias. 
al 


¿1 dice, “evidentemente sería de desear que la autoridad de más alta 


Il jerarquía, del ejército o la armada, so hicicra cargo de la situación 


I 
| en sus aspectos militar y civil 


más pequeños, el soctalista derechista, el republicano tradicional, el 
partido acción y el demócrata laborista. El galínete de coalición de 
l De Gasp:ri. que renunció «d 13 del corriente, sólo Ínclofa a su propto 
| partido y a los ctros dos mayoritarios. 


Se desplazaría ligeramente a la derecha 


De los cuatro partidos menores que Nittl proyecta incluir en el nuevo 
gabinete, solamente el Demócrata Laborísta esfá considerado como de: 
rechista. Sín embargo, la formación de un gabin:te formado por esos 
siete partidos haría desplazar al goblerno considérablemente hacia la de- 
recha debido al debilitamiento del poderío numérico d> los comunistas 
¡y los socialistas de izaulerda y a la inclusión de peritos económicos tra- 
dicionalmente derechista, 

El acrecentamiento de las probabilidad:s de éxito de Nitti verificado 
hoy, revela un marcado contraste con la situación reinante ayer, en que 
5 advirtió un general enfriamiento hacía él después que (ec LA nuya- 
mente su aceptación oficial del mandato para formar gabinete, revelan. 
tdo que él mismo no confiaba en el é 


¡La Presión 
Económica 


| [| ONDRES, 19 (U.P.). — 

En círculos diplomáfi- 
¡cos fidedignos de esta cabi- 
| tal se dice que Gran Bretas 
¡na y Estados Unidos están 
¡cambiando puntos de vista 
i respecto. de los medios de 
¡ acelerar la caída del gene- 
i ralisimo Francisco Franco, 
1 Gestión de embajadas 


Se dice que tales cambios de 
iniones se están realizando por 
intermedio de las respectivas emba- 

jadas en Londes y Wáshingion y se 
¡tiene entendido que están destina- 
¡cos a preparar recomendaciones al 
| Consejo de Seguridad para el com- 
| ¡Iemento de la decisión tomada por. 
[las Nacíones Unidas el último in- 
yierno, de proceder al retiro de los 
jefes de las misiones diniomáticas 
en Madrid. 
| Instrucción de la UN 

En ej otoño último la asamblea 
| de las Naciones Unidas díé instruc- 
¡ ciones al Consejo de Seguridad para 
¡que considerara Jas medidas “ade- 
cuadas* que podrían toma: para 

emediar la situación si el régimen 
de Franco no era reemplazado den- 
tro de “período de tiempo ra- 
zonable”, 

En el Ministerio de Relaciones 
Exteriores se ha declinado confir- 
mar o desmentir estos anunciados 
cambios de opiniones. En la emba- 
j de ados Unidos se declaró 
Gue no había comentarios que ha- 
cer. Ambas puestas a las pre: 
guntas tienden a robustecer las 

¡ versione: 
Embargo interna al 


El y dica dominical “The Ob- 
y server” que habitualmente está bien 
intormado, dico oue Estados Unidos 
¿ia propuesto insinuar a +Madrid 
ue se Implantifria un embario a 
las exportaciones de algodón. y: 
lína y caucho a España. a menos 
ue se restablecieran las libertades 
democráticas. 

“Se dico —Aagrega— que los: bri- 
tánicos no han accedido 1 tal curso 
de acción. fundándose en la creen» 
cia de que dentro de un año el 

en de Franco caerá a causa 
dificultades económicas ¿n- 
ternas. sin intervención exterior. 


Presión sobre Franco 


Sin embargo, en una fuente alle- 
gada al Ministerio de Relaciones 
, Se desmintió que la 

de las sanciones está bajo 
discusión. Se tiene entendido que 
en los cambios de opiniones reall- 
zados hasta la fecha se ha hecho 
apié sobre dos indicios de pre» 
contra Franco, 4 saber. el 
ode la huelga vasta que hizo 
Franco destituyera a! gober- 

* segundo, el 

siendo 


amos internacionales afiliados a 
ciones Unidas. 
recuerda que un informe del 
gobierno en el mes do diciembre 
Vútimo, reveló que los dip:omáticos 
'05 en Madrid se habían en- 
con políticos españoles 
las tendencias, entre la 
¡izquierda moderada a la derecha 
moderada, para discutir la posibi- 
lidad de formar un gobierno de 
ccalición interino para reemplazar 
¡a Franco. 
Descentralizan el gobierno 


BARCELONA, 19 (United): —J2l 


que prepara la de; 
ió; del gobierno, en fa: 
vor de una mayor iniciativa re: 
gional. 

En los círculoz politicos se in- 
terpreta su disc como un lla: 
| mamiento a re como Cata: 
¡luña y Evzcadi, que aspiran al es- 
i tado de autonomía. 

Dijo el general Franco: “Nos: 
¡otros no aspiramos a la centralir 
| zación autoritaria. sino a una des: 
centralización natural, que psrmi-= 
¡ta a las diferentes regiones resol- 
¡ ver sus múltiples prohlemas”. 

j ayor liberalidad 


Se expresa en los medios poli- 
ticos que esta cs la primera vez 
que Franco insinuó Una may 
beralidad en la fuerte autoridad 
central. 

Las palabras textuales de Fran. 
¡£O acerca de la descentralización 
sex las siguientes: 

“Nosotros aspiramos a que las 
| provincias es as colaboren ac: 
pt ente a nesta gra, tarea na- 
clonal. 


A LAS 15: 112 GRADOS 


Temperatura minima 4 décia 
mas bajo cero a las 7,45. 


Pronóstloo hasta mañana 


Cap. Federal. — Bueno. Tem 
peratiza en moderado ascen- 
so mañana 


IA  — ÁA _  -—_— 


HOY 


kk Fregones telúricos. 
¡e 
dor os dan la raz 

| Ak Efemérides marina, 
¡A Instantánea de España. 


sencia gastronómica. 


HA desenmascarándo a agiotl 


auxillar violento 
llama Julio Gonz: 
de edad, es soltero, 
mero. 

Jalec Briyagúe es. 
un turco bandido y especulador, y 
a nuestro amigo el gomero lo ín- 
diznó. como a cualquiera, tal com- 
prabación. Convertido por autode- 
terminación. él mismo en comisión 
investigadora, entró al comercio y 
le exisió que bajara el precio de 
edo, en especial de los trapos de 
piso. Como el turco se le insubor- 
Kino, le dió tal paliza que hasta le 
fracturó el cráneo, y ahi lo tene- 
mos al turco en el hospital, pen» 
sindo en el duerme-tela de su de- 
lirio, en el relativo valor de los la- 
frac Ss y ta la amenaza de un 
infitsno menor, todo alíombrado 
dis trapos de piso encendidos, y de 

meros enfurecidos. 


de oficio, go- 


con seguridad, 


que mu- 
a sido dejar a 
o extralimi- 


a 

co. pero el gOmero tomó 

a pecho la detensa “da los oprimi- 
; sal e ¡9 1 


nio que en, los zapatos del 
ra es Ydo su propio al- 


«ambios sociales 
> Un valores del 


'ON esto de le 
42 e del drastra 


mundo nutvo, los 
fresones están to 


en un slogzn telúrico, 
Marta Brunet publicó ayer uno 
d: sus más maravillosos y humanos 
ó “El trapo 
'El 


kilo de café” o “La lata de s2rdi- 
nas”. Pero en tren de elsgirle un 
le cligió el del frezón de 

hoy “pendón” simbólico. 


ni confiterias. ni 

e podrá to. ni agua 

ún sitio público, porque los 

vicos están de JYesni0s El 

orio es nada minos que un la 

a Cupergastronómico donde ca- 

da cocintro Y cada mozo y cada la- 

vacopas se tirarán lo s en honor 
de Perón y Evita. 

Pero Perón y Evita navegan hoy 
en el “Tecuara”. rumbo u su “cita 
en la frontera”, y aunque 
rán profundamenie p*c 
torneo de la buena Mm 
1 ca LEmpo 


O extraordinario es que los gas- 
tronómicos, que expresan que 
di convenio Mudar) 30 10 e 
jan es “una de las más avanzadas 
conquistas gremiales de los últimos ¡ 
fiempes” no hayan transferido la 
f:cha del festival. y se lo dedican a 
si mismos. En realidad son ellas los ¡ 
us se lo merecen porque son los; 
únicos beneficiados. 

Perón y Evita presidirán, pues, la 
fiesta del “materialismo” más neto,' 
de la mantra más espiritua), puts a 
ellos está dedicada, en austncia. 

Otras autoridad+s los representa- 
rán en tán fausta celebración; re- 

ón que les enviriilamos, al 
m tiempo que las felicitamos | 
por lo bien que comerán esta noche. ¡ 


A O AA 


piesbitoTO y 
ado de py 
Por fin nos 
aramos con 
anto que 
un nm 
sal Fué na- 
JiC2aar 


AAN 


4 un buen p. 
al par es un hombre que 
cumple con su conciencia y 
Que se poria bien dentro del 
oficio elegido. % 
Tuvo algunas visiones 
hos de fuego y cosas 


de 


tan simpático 
s:guros de Qu - 
a moderno se las 
do té 


e ni se 

uto mart 

tiene un 
entre 


% 
a en el santo: 
lun tal Pedro Celesti- 


las comisiones que trabejan 
As 
sespeculadores les ha salído n 
ui inesperado. Se 

iene 3l años 
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Gran Bretaña Retirará sus Fuerzas 


El Pedido de Nokrashi Bajá| 


x* 


Sobre Evacuación Inmediata 


i ONDRES, 19. (Unit:d:. — Un vpcero del Ministerio de Relaciones | 
¡JN ) Exteriores declaró hoy que Gran Bretaña se atlene a su oferta! 
de retirar a todas las fuerzas británicas de Esipto para 1919, pero que 
tizndo en que la evacuación debe ser negociada en relación 

nm del tratado ansglo-tgipcio de 1936, que tenia su dura. 


ños. 


Contra un pedido de Nokrashy Bajá ¡ 

rmuló estas declaraciones al comentar la demanda del 

al inmediato retiro de las 

sin tener en cuenta si el tratado es revisado o si se 
, 


El vocero 1 
remisr egipcio 
tropas británica: 
redacta Uno y o. 
No puede haber 


Nokrashy Bajá 


“Parece ser —manifistó «1 portavoz del Ministerio— que Egipto ha! 


Manifestó que sin embargo Grén Bretel Ñ 
dualmente su guarnición. Añadió que El Cairo, Alejandría y el valle 
del Nilo han sido ya evacuados y Ous las tropas restantes,están con. ; 


relativa 


denuncia unilateral 


está reduciendo gra 


centradas en la zona del canal de Suez. < 


Dijo. en lo que respecta al Sudan, que el acuerdo de condominio | 


do 1899 da derscho tanto a Egipto como a Gran Bretaña a Mantener 


tropas allí. Ex; 


presó que si bien Gran Bretaña reconoce la unidad sim. 
bólica del valle del Nilo no puede consentir que Egipto asuma Ja Única | 


responsabilidad por el Sudan a menos que el pueblo sudanés dé 


aquiescencia. 


E 


su 


Bitra el 24 ul 26, Htalia Da A 


Víveres Donados por Perón y su Esposa 


M Quez, 


en bre 
Dichos 


anunció que 
eres han llegado a Gél 


ILAN, 19 fAP». — El cónsul argentino, Sr. José María Váz- 


la población necesitada de Italia recibirá 
los viver:s donados por el presidente Perón y su esposa. 


nova a borda de un barco argen 


tíno e incluyen 334 cajas que serán distribuidas del 24 al 26 del 
corriente mes, en recordación de la fiesta patria argentina. Dijo 
necesitada recibirá cinco kilogra 


e] Sr. Vázquez que cada familia 
mos de alimentos. 


> 
y) 


“S 


Criticada la Política 


de los Aliados en Alemania 


Í ASSEL (Alemania), 19 (AP). 


— El dirigente Kurt Schumacner, 


del partido Social-Demócrata, dijo que muchás de las dificultades 


alimentarias que experimentan los alemanes se deben a la politica de 
ocupaciós Que siguen los aliados, y pidió a estos últimos que den al 
Reich más opcrtunidades de exportar productos manufacturados” para 


que pueda pagar las importaciones 


Que necesita. 


e 


A El Diario de Buenos Aires Para Toda la,República 


NES. MAYO 19 DE 1947 TELEFONO: 


de Egipto Previa Negociació 


ST 


, +7 
38- Mayo. 9031 


SS 


ho 


¡ conde Fitzalan, 
¡ (UB). -— Falleció el vizconde 
lto de Irlanda du 
; 10 periodo de 1 
0 EE. UU: Viaje de s 
z 19 (Unned 
Partió para Moscú e] "embajador 
ruso en el Brasil, Dr. Y, 
¡vítz, quien realizara con: 
¡su gobierno. 
Agitación popular, 
PJ), — 


e de Cuba 


: ¡ 
da ¿interrupción de 


tres muertos TON 
a tierra, cayendo en 
luna escueta. Perd 
piloto de la máquina y dos esco. 
lares. 

9 URUGUAY: 
brasileño. 
(AP) 


7 3 = z el patio 
DO? EN SUINGA! — El docto» Emilio R. Escohor abandono, en ae 


EMP? 

compoñia del teniente coronel Octavia Sorio, el local de la eduaño en Shan> 

gai, luego de haber llegado o este puerto en colidod de nuevo embz" 
: de la Argentina en China 


Yo de Relaciones 
Exteriores del Brasil, sezor Raúl 
Fernandes. 


¡[Amenaza a Palestina un Paro 
¡de 40.000 Obreros Militares | rrivcia: 1uoga portar 


ERUSALEN, 19 (United: — Las autoridades británicas. se hallani PARIS, 1 (UP». — La actividad 
frente a la posibilidad de una huelga, la más importante que se| £M los Puertos de Francia y Africa 
haya declarado en Medio Oriente. Se trata de un paro de un día,. que | el Norte quedó paralizada hoy al 


efectuarán mañana 30.000 empleados árabes y 10.000 judios, pertene- | daclarar los estibadores una huel- 


ga por 24 horas, con cl fin*de ob- 
| tener un salario minimo, 
Concierto cancelado, — 
BURGH, 19 (AP). -— Lu hi 
ja del presidente canceló el con. 
cierto. con que debía presenta: 
yen esta ciudad mañana por Ja no 


cientes al Ejército Real. 


Los 40.000 trabajadores piden aumentos y reconocimiento de nn 
estatuto. Afirman no haber tenido aumentos desde hace-.seís años.[(0 1 
¡El. paro irá acompañado de mitines y asambleas; de no obtener satis. | PIT 
¡facción en las demandas, los trabajadores amenazan con nuevas huelgas. | 
4 Este personal trabaja en los cuerpos de pertrechos, talleres y cam. 

¡pamentos militares de Haifa y Te] Aviv. : 
¡ che. 


La Ireun pide libre inmigración como precio de paz 
ú 5 ! l | NUEVA ZELANDIA; Falleció un 


. JERUSALEN, 19 (United). — La organización terrorista judía Irgun| cx “premi AUCKLAND, 19 
Zvai Leumi, ha exigido la abolición de las restricciones a la inmigra-| (AP). — Falleció George William 
ción impuestas por los británicos y de las medidas militares contra el / Forbes, ex primer ministro. desdo 
movimiento clandestino, como precio para la paz en Palestina. 1 1930 hasta 19:5. 

En una transmisión radiotelefónica en la que prácticamente rechaza | 0 INGLATERRA; Colegio destruí- 
el llamado de las Naciones Unidas en pro de una tregua, la Irgun Zvaii do. — BARTON ON SÉA. Inglate, 
Leumi dice que responderá a la fuerza con la fuerza y cita, entre las | rra, 19 (UP). — Un incendio des: 
condiciones esenciales-para una tregua, una promesa de Gran Bretaña | truyó un colegio particular de las 
de cumplir las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre Pa_|inmediaciones. Ochenta alumnos 
lestina. fueron evacuados sin percance. 


Ataque Comunista a la Capital de 


LONDRES, 19 
] : de | 
iFjtzalan, quien ejerció el virrzina. | PO ] 

nte el turbulen-+ 


akob Sou: 
ltas con! 


avión;; | 


119 (AP), — Un avion se precipito! ¡ 
de 
ron la vida el! 


lel canciller! 
191 “ 
Bo-| 


NKING. 


dd vi 


l9 
guardia del ejército comu- 


¡los alrededores de Changchu; > 
| pital de Manchuria, Juego de: "apo: 


i derarse de Hualtch, al oeste de esas 
¡ cludad, según informaciones sembs 
hs 


-1 Ñ ¿oficiales recibidas en ésta. 
é Añaden los despachos que 
guarnición nacionalis| 10 
¡ repeler el ataque al aeró 
Bio sus instalaciones sul 


¡ donde se están 
| j dos combates, , 


Intenso cañonco 


$ Las vanguardias comunistas cruí 


zarin el río Sungari, en la za 
a 1 Ja zona de 


Changchun, iniciando un 
fuego de artillería. 

A su vez, las fuerzas del 
j Chiang Kai Shek rechazaron 


— El delegado bri- | 
Tregua, fónico en la UN, | 


Cadogoa, vota a lavo; de una mor 
ción: noruego para que se esfabler- 
ca una fregua en Tierra Santa, Los 


dreb opusieron a esa moción: 


pa: EEE Y munistas, apoderándose en la mar: 
2un de varias posiciones estratég 
¡ ! 
¡Plan de Labor del a nt 
| 1 ustrial, “es el único puente que 
! L b e ' 1 y pueao e Je ¡adecuada deca- 
capitalista pasada coy las 
a orIsmo ng es ¿Erandes perspeet DS esperanzas: 
| I ONDRES, 19 (Uyjted). — El Co-! “el futuro socialista, construido: 
| A4 mité Ejecutivo Nacional del Par. | firmemente en las bases de la lié 
¡tido Laborista, dió a conocer un Dertad y la democracia ñ 
¡comunicado que se preparó para la] Una y otra vez se insiste pm Ja 
| conferencia anual del partido que' declaración, sobre el tems de que, 
pe inaugura en Margate e] día 26ilos tr principales - objetivos dell 
dej corriente, poniendo de relieve' gubierno laborista: —trábajo para: 
ue todas las perspectivas y e todos, justicia social para el puebla: 
ranzas que puedan tener Jos socia-'.y más altos niveles de consumo + da 
[listas de Inglaterra, dependen ex-| Vida—, dependen de la iniciativa dí 
| clusivamente de la capacidad que!los trabajadores y de los homi reg 
¡tenga la nación para cumplir su' que administran y manejan la ins 
¡programa de aumento en la produc- ' dustri. 
¿ción, dejando atrás todos los demás, === 
Pesfue abandonando todas las! 
¡ demás ta 


| Capitali mo y socialismo 
La declaración laborista se titu- 
la: “El AEaa]o para ja mayor pro- 
ducción”, y dice que el paulatino y | 
centinuo aumento en la producción | 


O malo sería que por una de 
y esas Cosas Ta 

las mejores casas Cuando se quiere 
preparar la mejor comida, el ban- 
qutte les fallara, y pongamos por 
secretario de Trabajo y 

. laudador de los gastro- 
nomicos se indigestara, si no por 
lá clase y forma de la comida, por 
las bueno: deseos que le mandarán 
para postre todos los seres que va- 
garán desde las 22 por la talle, sin 
tener donde comer ni un churras- 
meditando en lo que cuesta 

añora una pequeña farrita gastro- 
nómica o la pelea doméstica que 
manda al marido a cenar afuera. 


LGUNAS criticas tuvimos por 
“A una nota publicada en estas 
columnas haces algunos días, Criti-: 

discusiones. Dijimos que no 
habia “criminales de guerra” o que 
lo eran todos, Que el único crimen 
era la guerra misma. 

Como siempre, CRITICA se ha! 
adelantado, una “vez más, a los 
icontecimientos. Ya no es el mo- 
desto comentarista de la casa; es 
Randolph ChurchÍll, que simultá- 
neamente, del otro lado de los ma- 
res, dice lo mismo. 


OS vencidos, sindicados como 

4 mayores responsables de la ca. 

tástrofe, han desaparecido de la 
faz de la tierra. No pedimos piedad 
pera los "que que Íno recizma- 
mos un esa crueldad 


La má la más pri 
mitiva justicia, la de Jehová, en ) 
Biblía, creó, para lo: Ímenes si 
redención, ciudades _reiugle, bajo 
ros, encontravan divi 
tece s perseguidos. 

El mundo vencedor y cristiano la 
olvidado desde eso husia las nc;- 
ma del Gólzota. Quien dice que si 
hubiera triunfado el Eje hubiera 
desatado sobre el mundo el terror 
puede que tenga razón. Piro recor- 
damos que las que han triunfado 


son las democracias. 
1588 — Tal día como hoy es 
destruida la Invencible Ar- 

mada. El rey Felipe Mi puso con 
ella guerra a Inglaterra en los mz. 
res. Dicen los escudriñadores de la 
historia, que «st: Felipe quería ven. 
garse de los malos ratos que le hi- 
cieron pasar los ingleses cuando fué 
a buscar a su esposa a Londres y en 
apezó 2 jugar el paptl 

de “príncipe consorte”, Los ingleses 
esperaban que el monarca español 
úicra un heredero en su fea y 
¿pargaminada reina, Al descubrir 
que no era tal heredero sino Un ata- 
que de hiúrop:sía, Ja emprendieron 
contra «l pobre Felipe que, obsesio_ 


Inglaterra Cederá la Responsabilidad Militar 


en el Mediterráneo y Cercano Oriente a EE. UU. 


Habrá Estrecha Cooperación 


con Franceses 


ONDRES, 19 (AP). — En circulos británicos bien informados se j l 
reveló que Gran Bretaña se está ; : 
responsabilidad militar en el Mediterránco y en el Medio Orlente a 


ARE: 
APILADO 
Y MATE 


_( Todos los co, 


BRILLOSOS 


E 
O AS estan a lr 
y Molandeses | MA > +: 


preparando para transferir la 


bres acusados como instigadores 


los Estados Unidos, y. retirar las defensas del imperio a Africa Oriental. > AE 4 á 


Lo 


el viernes en la Cámara de 10s Co- 
Munes por el señor Bevin, quién 
«manifestó: “Debemos mantener un 
interés continuo en esa Zoná, yA 
que nuestros intereses económicos 
y financieros son de una gran im- 
portzncia para nosotros, así como 
para otros paises”. En circulos es- 
irechamente ligados al Ministerio 
d> Guerra fijaron ej plazo para la 
evacuación de las tropas británicas 
y su transferencia con sus abaste- 
cimientos a las bases del Africa 
Oriental, en dos o tres años, 


Intervención de EE, . 


En dichos círculos se dijo que 
€se cambio trascendental en la po 
Jítica británica de defensa del im- 
perio sólo se hizo posible debido al 
surgimiento ú Es! Úvidos | 
como potenci en el Medi- | 
terráneo, con int:reses concretos 
que defender en dicha zona. Ss 
tiene entendido que la Jecisión de 
fortificar el Este de Africa, princi- 
palmente Kenya y las dos Ro! 
sias, fué dictada por la de 

ánica de abandonar la India 


La Ayuda a la Bemocracia 
Fácil la Caída de Franco. ¡Nee Welles | 


Mai 


ASHINGTON, 19 (UP). 
radiotelefónica semanal, 


En 


Sumner Welles 
que si na se ayuda a Italia a salir de su actual eri- 
sis económica, cambiará fundamentalmente la situa-) 


y resultaron heridas Varias Inás. 


tes y los otros dos. obreros agrícol 
grupo de más 


Plan histórico 

El efecto del plan sobre e] futuro 
eccnómico, social y politica Airi_ 
ca, según manifestaron los infor- 
mantes, “es verdaderamente hístó- 
rico”. Los funcionarios británicos 
ya han reconocido que cualquier 
plan para la defensa estratégica 
«el Africa requiere una activa coo. 
peración por parte de los pueblos 
nativos. Otro requerimiento de ca- 
rá: ad primario será la coordina- 


Argentino. — 
de 
la 


El Dr. José 

Eduardo Pi- 

la delegación argentina 

UN, expone el punto .de 
V» gobierno sobre lo 
n de Palestina. 


fianza que Gran Bretaña pose en 
el Africa, Los gobernantes colonia. 
les británicos, franceses_ y 
se reunirán en París mañana para 
scutir los problemas de Africa en 
toda su extensión. En círculos bri 
y baigas de esta 
se ha admitido que pronto 
comenzará la aplicación de un pro 
grama de desarrollo intensivo en el; 
Africa meridional, centra] y ecua- 
torial, Posiblemente se formarán 
comisiones tripertitas para lleva, a 
la práctica las decisiones de la|: 
Conferencia de Paris, sobre el Afri. 
ca, En los círculos militares men. | 
O e dnfenmo que el maris. | 
cal ernari ontgomery, jefe de e a 
Estado Mayor Imperial? billánico, | | de E 
ha discutido con sus consejeros | | Y Pfsaba unos 20. kilos; su 
ej retiro de los británicos del! | NOMbre Vance Swift. 
Africa. ERE 


ccrno, 
onto 


más Chico de E. U. 


EW ALBANY (Indíana). 19 
(United). — Ha fallecido 
el hombre más chico de Norte- 
américa, a raíz de una afec 


ción cardíaca. Era un enanito 11: 1 101 


Maliana Hará 


su conferencia 
dijof mente las probabilidades “de que Espa: pase “del 
fascismo a alguna forma de democracia liberal” siu 


sufrir nuevamente la guerra civil, 


ción en el Mediterráneo y disminuirá considerable: | 


dia Matanza Obrera en Sicilia 


¡ALERMO, Sicilia, 19 (U.P.). — La policía arrestó hoy a cuatro hom. ; 


contra un grupo de obreros, a raíz del cual 


de 100 personas que anteriormente habían sido arrestadas, 


A 1 


Contra el com 


110, lestado comunista y un partido co- 


adores de ' 


A lores, Desde 
. 
sti PRESENTAMOS LOS ULTIMOS, 
MODELOS IMPORTADOS CON 
PELO DE ALPACA Y BRILLOSO 


EL PALACIO -DE 


del ataque eometido el 19 de mayo LA MODA: - 


perdieron la vida 10 personas 


Se informa que dos da los detenidos son acaudalados terratenien- 1 


las. Los cuatro figuraban entre eli 


VENDE INICAMER TE MUEBLES: CALIDAD 
4105 MAS BAJOS PRECIOS »:PLALA| 


a 


(7 N 


/ Proisrasí, Rísico, Vasco, yen mrtido, PS par 
e 41.350, 1.185, 1.095, 950, 750 y $ 


a 


14 Preros, e $ 550, 495, 450, 185, 350, 
ASE 


a 


SS 


Completos, e $550, 406, 
350, 85 Y . 


201,290 


(United). — La 


nista legó aj aeródromo situado cu 


a 80 kilometros al este de; 
intensa, 


general L 
i S el alan 
que contra Shantung central y có 


| menzaron la persecución de los cor. 


23 


nado por la furia y por el agua, 
guiso vencer a Inglitorra en el ele- 
monto líquido y encargó del mando 
de su, naves a tuno de los pocos 
españoles tontos de la historia, al 
duque de Medina Sidonia. Entre la 
dirección del duque, una tempestad 
propicia a Inglaterra y la pericia 
de los marinos rubios, terminaron 

con la Invencibl> 
culpó a su duque con 

afabra 

máé a mis barcos a luchar 
tombres, no con elementos” 
ON ese frío com: ntarlo $e con- 
3 la historia. No dió a In- 
esta batalla, 
y Me peque. 
Lo de ella, le dió una gran impor 


anto mecdesto. sin bio 
conocida, 


SIGUEN — pesi- 2 
mistas y an 
tináticos los as 
niños 


y 'agancias 

que gesten. Dificran us po- 
quito el matrimonio y el amorx 
y también cualquier especu- * 
lación. * 


a que tengan m: 
tado que en todo el 
los fines de junio. y durante 
noviembre. Y 
no se 


innecesarios de 
ma cla: 


E o br o o aa 


an 
nin- 


los astros 
para maña 
tos 
esticesiones 
patrones y mayores. Bueno 
vara avicos y 


FEscocia. En el barco iban unas Ove- 
jas merinas y dos o tres tejedores 
y tintoreros especiclizado: 

Hasta tr] día como hcy y hace 
359 años la primera y única manu 
factura d: tejidos de lana era Es- 


: españoles encallados con 
ovejas, fueron lo; inteladores de 1: 
gran industria textil inglesa, x 
ovejas viajeras las anieparadas (7 
los rebaños puros, orgullo de Ingia 


£ rra. 
UBLICAMOS un fr:gmento del 
porma *El Mecha", de León Fe 
lip>, pacta de España que nos si- 
ita, y que ha captado el minuto de 
la España de hoy, 


MOS bajado el iítimo esca 
q ebarnlac 


per el pezo : 
Allá, — en el disco apagaco de la 


Welles reclamó que, sin tardan. | 
fa. el Banco de Exportación e 
Importación conctda a Italia un 
Crédito de 100.090,000 de dólares. 
actu_Imente en negcciación, y que 
Estados Unidos le destine una par- 
tida de 120,000.000 d2 los fondos de 
ecorro para impedir el estableci- 
fulento de un gobierno comunista 
en esc país y sus consiguientes efec- 
tos en otras naciones de Europa y 
Mediterráneo. 

Dijo que será inútil la ayuda 
«probada para Grecia y Turquía sl 
en Ttalía asume el poder un go- 
bierno dominado por los comumís- 
las, Si stcede tal cosa —añadió— 
“cambiarán radicalmente el actual 
istado de cosas en Europa y el 
presente equilibrio del Mediterrá- 
neo. - 

Francia —dijo— por primera vez 
n su historia, tendrá por vecino Un 


noche, — ni una voz — ni una es-t 
trella. — Nagie nos llama -- ni nos 
guía, — y mientras nuestra sangre 
ie desborda — el mundo juega al 
“bridge” — y el Gran Juez a los 
dados. — Fuimos un espectáculo 
anteayer, — pero hoy ya el circo 
está vacio, — La negra pantomi 
ma — fratricida de España —- lo 
vfó Tubal-Caín, — es vieja como 
undo, como el odio la en 
dia... — y hoy la en: de 
apaga — un empresario íno 
Sin embargo, vosotros — pod 
'Gparos, si hace fr — en t 
77 


iMuera es Ll 
mejor lo grupa de la 1 
la frente de la mañana 
eavien nuestras manos — sólo hay 


polro y rencor. 
LEON FELIPE 


imunista en Francia podrá contar | 
con lia eficaz cooperación del go, | 
Lierno de ese estado vecino. 

reciente peligro 


Añadió, luego, que la crisis polí: | 
tica y económica de Italía se ha 
:ccho muy grave en las últimas 
imanas. Pecaría 00 excoólvo op 
mo quien negara que existe la po: 
¿bilidad de que lala coiga bajo 
el deminjo del régimen comunista | 
tientro de los próximos Meses. 

felles expresó que Numerosos 

as se han incorporado al co- 

no italiano y que, sí se pro: 

un levantamiento armado en 

. £e ciee que las tropas yu! 

s prestarán “cooperación 
a los comunistas. 


Estados Unidos debe, por lo me- + 
mos, dejar sentado oficialmente que | 
continuamos apoyando a la demo- + 
cracía en Italía y que, como nación, 


¡no podemos aceptar tentativa al- 


guna, see interna o externa, de im- 
poner por la fuerza una dictadura, 
¿de cualquier clase que sea, sobre el 
pueblo italiano. 


El fascismo español 
La condición del pueblo español, 


lzujeto. como está, al único gobier- 


no fascista que queda, se haría más 
recaria gue nunca y disminulrían 
os derablemente las probabilida- 
des de que España pase del fascis- 
imu a alguna forma de democracia 
liberal, sín str lanzada nuevamen- 
to a Ja tragedia de li guerra civil; 


3 
E) 
205,595 
* , 
OTROS MODELOS 4 


Eo 


125, 


ct 
Añació Welles que ahora que eli correría peligro el libre acceso de 
Sunado ha ratificado el acuerdo de' Gren Bretaña al canal de Suez. En 


42 COn ltalla, Estados Unidos Y¡wambio, la Unión Soviética estaría 
Gran Bretaña retirarán sus tropas, ej condiciones de incrementar su 
de dicho pels, la que agravará, con-, influencia en todos los países del; 
sIderablemente, los peligros que el: ¿iediterráneo, particularmente en| 

¿1 Mcuiterráneo oriental. 


Yo Soy Kolynosista 
dice Ann Rutherford 


famosa estrelío de Samuel Goldwya que 
oparece en “IAVIDA SECRETA DE WALTER MITIY"" 


A 


XA 
e dd Pa 4 9140911950 


14S0,4 ES 480 


qa, 16 pres 
yates a $ 


500, 1.350, 1.050 io 
950 


Estibido fráncda, 14 pia, el nogal e pi 
caoba, 4.3 400, 450,130, 0 y s 395 


o AA 
Uiviagurecra, inglés, Franch y medaciós 
19 ele HAS BARATO que cuabqior card 


Ñ RIVADAVIA esq; CATAMARCA: | 
y RIVA ER o. 


Ñ 


n- 
Manchuria 


¡Intenso Fuego 
¡de Artillería. 


a, 


1egr ! 


CRITICA * Y El Diario de Buenos * MAYO 19 DE 1947 


-Diez Procedimientos Conjuntos Coparon al 
Medio Millón de Kilos de Manteca sel txt" Visitó al Canciller Bramuglia 


* 


NOTAS VARIAS 
| TELEFONOS: 38- Mayo. 9031 al 9057 
ñ 


No Habrá Horario Para 

CARTA AS y 

coñncorúla el tiobernador 
RANA, 19 (De nuestro co- 


Venderán al Público al Precio Oficial 2222 


Secre ñoz R 5 i uó te un 
ii iria $ Comercio, señoz Ro lando Lagomarsino, «efectuó hoy personalmente 
a Sato anios tr «trando una maniobra por la cual se retiraban al consumo nacional 


561. Kilos de manteca. 


O En el puerto 


Acompañedo de altos 
Rios de su Min 
ormarsino se 

ana de hoy 
Oeste, cabec 


“tituyó su despacho a bordo del t 


ando de inmeciato 


o a 

da los 20.000 caj 

Pd 2 mercaderias de prin e 

rdo a las d 
lo pueden 

tranjero por el 

o para la Pro- 


er vendidas al 
Instituto Arge 
ción del 
te caso de da mm ; 
barque. encomenda do defraudado en la su 
cación ES la Polici imada de $ 1.200.000. 
Fenova. tuará Co: 


, E il 2 0 Hay detenidos 
Sai e e! 3 M E hs bi ; 
0 Se incautan de documento AS haberse dd ninguna 


% Documentos falso información oficial podemos infor- 


tar. Las primeros im 
pect 
Pastor Saavedra A n 

nin 325, quien estaría com. 
€ plicado en la maniobraa. Sábese 
0 ión de de también que los funcionarios poli- 
zados en esta clase de ciales procederán en la tarde de 
mientos, ya que, har € hoy a efectuar otras importantes 
currir al expediente múltiple de detenciones. 


iones obtenidas e 
gar seria totalmente falsa, ha 


El MINISTRO Y EL JUEZ. — El Secretorio de Industrio | dera! Dr, Romeo Iborra, examinan la dozumentación fal- 
y Comercio, señor Rolando Logomarsino y el juez Fe- ) sificodo, con la cual 3 prefendio sacor del país rey- 
fándolos ol consumo popular “551-000 kilos de mentfeca 
dose burdamente falsificado la fir. 
ma de los empleados que presum!_ 
blemente hubieran intervenido, 


0 El permiso 
, De acuerdo a las constancias 
que aparecen en los permisos de 
': exportación que pudo observar 
| ey secretario de Industria y Co 


0 Declaraciones del señor Lagomarsino 


Mientras el Dr, Romero Ibarra se hallaba labrando el acta corres: ; 
pondiente, logramos entrevistar al secretario de Industria y Comercio, 
señor Rolando Lagomarsino, quien nos formuló las siguientzs declara- 
ciones: 4 

Con el procedimiento efectuado hoy hemos Negado a corroborar | 
huestra presunción de que se efectuaban embarqu:s con permisos falsi- 
| ficados, ya que de otra manera po podrian ene elguncs de Í 
brios que se notaban en el mercado con respecto a las existencias de al. 

dos mismos ici sido |ecunos productos de primera necesidad. Hemos trabajado intensamente ' 
o qe poz. pea Dal y para descubrir este “effajre”. que lo considero como el más importante 
¡ Ineros 18051, 78060 y 18.061 y | delos similares habidos hasta el presente. 

rios por el jefo de la Di. ¡ ” “Con las actuaciones de hoy ínfcíaremos una amplia y severa inves" 
¡ in Permisos, Antonio F. Be- |tizeción en todos los permiscs existentes. con la colaboración de todas 

risso, quien negó la autenticidad |12s reparticiones que intervienen en Ja tramitación y despacho de los 

do la firma que en los mismos | mismos hasta el embarque. 

aparece como efectuada por él. 

La razón social E. ML Byrnes 

+ apareot como gestora del despa- 

coño, el señor Arnaldo C. Báez ' 

eommo exportador y In manteca 
proviene de los frigoríficos Anglo 
y Sancor, | 

El valor de la manteca que se : 
pretendía exportar es de 963.593 : 
ja oro y 561.000 la cantidad de 

108. 


Trabajamos para el pueblo y para 
€ pa y este incalificable hecho 
comprobado áe hoy. es un atentado 
que nos afecta a tedos por igual, 
gobierno. funciorarios y pueblo, 
per perjudicados per la delincuen- 
ria, que falsifica permisos de ex- 
portación como lo haría con el pa- 
pel moneda o con cualquier otro 
documento de valor, 


9 Se venderá al público ! 
teca secuestrada hoy — 


A bordo 441 Egipcian Roefer ya '* 


se babían cargrido 15.360 cajones 
y el resto hasta completar los 20 
vil se iban a cargar durante la 
mañana de hoy, de no haber me- 
diado la oportuna intervención 
del señor Lagomarsino, 


8 Detenciones. 

Confiada la invstigación 
al subdirector de Exporta- 
ciones, señor Manuel Oubi- 
ña, y al administrador de 
Aduanas de la Capital, se- 
ñor Bertolini, quienes han 
actuado con la cooperación 
de la Policía Federal, ha 
trascendido que en la ma- 
fñana de hoy, a efectos de 
lograr pleno éxito en la 
misma, se realizaron sim 
táneamente d procedi- 
mientos en d sos locales 
y escritorios de la capita! 
en los cuales hab: 
secuestrado importantes 
elementos de io y l09rG- 

s de 
varios implicados en el 
“affaire”. 


O Interviene el juez 


Comproba 
fior Lagoma. 
ción de la ju: a, 
los pocos Ininutos el 
doctor Romero Ibarra 


“NUEVO BANCO 
FUNDADO EN 1851 
Casa Central. Plaza de Mayo 
Más de 50 años de exp, 
al servicio de 
Capital integrado 
Faser: acumulad 


BANDERAS. 
ARGENTINAS 


7 


Casa PEREL 


NAZCA 1085 - MAIPU 317 
ta 542550 TA 319434 9452 


ya están 

, QUe es 

natural que debe fuz- 

en cuanto a lo que réspec- 
ecretaría, he de proceder 
¡ con el máximo de €nergía para evl- 
| tar toda pi lidad que se consume 
| alguna maniobra semejante, 


1 

| 0 Otros investigaciones 
+, Se sabe, tambié 
importantes procedimi 


ción, concurriendo per. 


“Tenemos un sistema clentífico de 
regulación mercado, en cuanto 
a producción y consumo respecta, 
de manera tal, que no existiendo ac- 
tos dolosas, el pueblo tendrá siem- 
Pre a Ñu disposición los elementos * 
necesarios para su diario vivir. 


, que el señor Lagomarsino efectuará otros | 
entos para reprimir el agio y la especula-' 
sonalmente a los lugares donde se cometen 


00d +! 


¿Tos delitos y adoptando las medidas de emergencia necesarias. 


tlores, sin perjuicio de los ac- 
103 que oportunamente se dis- 
pongan efectuar, en 

ción de la flesta pat 
dispuesto el secretario 


utorizase la quema de 

riificiales durante los 
25 del corriente, 
los festejos y 


ue celebran durante los 


públicas fuera 
glamentaria, sin 0 
ciones de las que puc 
se por circunsiancias €5- 
iales. 


j = > 
| = Seo 
| Alab de Rivadavi 
Ñ abanza de kKivadavia 
L 1677 aeltecalo del nacimiento de Rivadasia, 
bg país celebrará mañana, cobra, por a 
una portal significación, cd A 
| Sin duda, el benemérito patriot 22 
el destroramiento del Virrey, uue Un añ 


que todo el 
circunstanciales, 


de mayo votaba por 
1 5 Gue un año más tarde reprimía 
¿ €nergicamente, 2unque con templanza, la primera intentona de la 
reacción y que en la época más sombría de la independencia inau- 
suraba el régimen presidencial, tiene ganados los 

más limpios títulos en nuestra historia política, 

El estadista que ecitera las bases de nuestra 

doctrina internacicnal y de nuestras concepcia- 

nes edilicias, el fundador de la Universidad y 

promotor del patronato merecsrá —así pasen 

los siglos— bien de la patria. Pero hoy se nos 

1parece, principalmente, como el creador de Ja 


más admirable ley agraria que haya conocído ” 


nuestro hemisferio, en un plano no inferior al 
que ocupó Turzot en- Francia. 

Nunca se vió el país en ocasión más propicia 

«ue hoy —cuando el poder político ha sido 

«rrancado, por fin, a la oligarquía terratenien- 

e— para insistir en la experiencia audaz de 

adavia, Hasta cierto punto, además de una 

:ecesidad es un deber. En Francia. Canadá, 

sueva Zelandia, en los países nórdicos se han 

abierto camino triunfalmente las ideas que en 

la Legislaiura de 

nistro de gobierno de Martín Rodríguez, Otras 

naciones, menos Samiliarizadas ave la nuestra con el concepto de 

la liberación del campo, como México, nos aventajan inexplicable. 

mente. Esta anomalía es dolorosa para el orgullo de los argentinos, 

Recordemos una cláusula del decreto inmortal: “Esta medi- 

da tiene por objeto repartir gratultamente a los hilos del país 

suertes de estancia, proporcionadas, y chacras para la siembra de 

¡ granos, bajo un sistema político que asegure el establecimiento 


| de poblaciones y la felicidad de tantas familias patricias que, | 


¡ Siendo víctimas de la codicia de los poderosos, viven en la indi 
gencia y en el abatimiento, con Pscándalo de la razón y en per. 
Juicio de los verdaderos intereses del Estado", 

Y evoquemos una 3 
bres de aquella época lo recuerdan todavía, odos se hacían en 
Buenos Aíres estancieros y enfiteutas y basta, efectivamente, arro- 
Jar la vista por los libros, que con aquella denominación guardan 
todavía los archivos del Departamento Topográfico, para conorer 
Que los hombres y los capitales se arrojaban por ese camino. La 
liberalidad de la “ley, la seguridad Interior y el aumento de los 
precios de los productes rurales en los mercados de sis consumos, 
lodo se reunía para estimular el espíritu de deslumbramiento que 
Se ennvierte en la fiebre de especulación y de ganancias, tan ge- 

| heral en los país»s nuevos cuando bajo principios felices comienza 

4 taplolarse uno de los ramos da su producción, Fi Ministro ue 
erno anunciaba al Congreso que en esos días, después de ha. 

j beree generalizado en el conocimiento público el proyecto de ley, 

| se habían solicitado y concedido en enfiteusis más de doscientas 

| lezuas cuedradas”, Y más adelante habla de la repentina “ebu- 

¡ Vición de todos los elementos que constituyen la existencia de Un 

¡| Pueblo” y del “espiritu de vida y de progreso que todo lo vivifica”, 

| La reacción oligárquica volvió con el estanciero Juan Manuel 
de Rotas y ha oprimido a la Argentina hasta hoy. Pero el pueblo 

| mo ha olvidado la lección admirable de Bernardino Rivadavia. 

——— 


encarn3ra el gental mi, | 


ágina de Nicolás Avellaneda: “Los hom. | 


el Embajador del Paraguay 


NSYA mañana se hizo presente en el Palacio San Martín e] emba: 

4 jador ei Paraguay, Dr. Alfonso Do Santos, quien mantuyo una 
prolongada conferencia con el titular de la Cancillería, Dr. Juan A. 
Bramuglia. 

Aunque nada se informó, se vincula la aludida entrevista a la 
situación de las cañoneras paraguayas Humaitá y ade que, co- 
mo se sabe, se encuentran fondeadas en aguas jurisdiccionales ar- 
gentinas, frente a la costa del Uruguay. También se presume que el 
dip!emático del Paraguay habría conversado sobre la reclamación 
que recientemente formulara nuestro goblerno a su país por el bom- 
hardeo a barcos de bandera argentina que navcgaban en aguas pa- 


¡ Tucumán: Harían 


un Paro General 


YCUAas, 19 (De nuestro co- 
rresponsal). — No obstant2 la 
prohibición policial, se riunló el' 
Comité de Relaciones Intersindi. 
cales, organismo que agrupa a al- 
dedor de 40 asociaciones gremía- 
habiendo resuelto declarar un 
paro €n principio desde la 0 hora 
de hoy y que se hará efectivo a 
partir dej día miércoles próximo, 
si para entonces no se ha encon: 
trado una solución al conflicto que 
mantienen los obreros bodegueros, | 
al que se han plegado los obreros 
telefónicos y ey Centro de vee] 
tes, 


rresponsal). — En un tren 
espectal y acompañado por los 
mínistres Capricttí y Alda y 
cionarios de la admi- 
2 viajó hoy con des- 
tino a la ciudad de €oncordia, 
el gobernador de la procixzcia, 
docto Maya, a fin de recibir 
en dicha ciudad al presidente 
de l: Nación, general Perón, 
que viaja n Paso de ls Lt- 
bres 


Dr. CRISTIAN! 


ASUNTOS DE FAMILIA EN 


MEXICO +uosreviozo 


El trato directo con fabricantes e 
industriales hacen posibles estas 


¡ABSOLUTAMENTE 


ofertas a precios 


NORMALES 


Sí Baterías completas de cocina y 
piezas sueltas, a precios de 


origen, 


Jarros de aluminio . . ... 


Cuchillos . . 


Estropajos de metal . 


5 2.60 
0.80 


. 17 


: 0.10 


TENEMOS un amplio surtido en artículos 


de cristalería 


Juegos de copas, piezas sueltas, etc. 


Vasos ... ... ... 


Ventosás .......-* 


Tenemos una gran 


...$ 0.20 


s 0.20 


variedad de 


; artículos tejidos. 
He aquí algunos ejemplos: 


Medias de seda natural, ligera falla . $ 3.00 
Medias lana (hombre) . ... . +. « 4.00 


«2. 100 


Podemos orrecerle un amplio 
surtido de botones. 


Juguetes para sus niños, 
Servilletitas de papel y PAPE!. 


GUADAÑA ......... $ 0.45 


INDUSTRIA ARGENTINA 
BELGRANO:1345 


¿ E Teléfonos: 38, Mayo 2021 y 2022 
"DONDE CADA COSA CUESTA LO QUE VALE 


NOTAS VARIAS 4 E El Diario de Buenos Aires Para Toda la: República TELEFONOS: 3 Ba 2001 


Importantes Problemas Abordarán en su Entrevista del 21 Dutra y Perón 


turas sobre los tópicos que abordarán ambos adoptara severas medidas para reprimir en ¿odo tópico, y lo resuelva, más aún cuando también 

| mandatarios de América. el territorio nacional la actividad de aquel par- en los Estados Unidos se ha iniclado una ofen= 
Entre los importantes asuntos tido político, Estimase en la Cancillería de Ita- siva violenta contra el comunismo. 

rarán los presidentes del Brasil y de la Argen- maraty que las relaciones que tienen en la ac- 

tina, seguramente se ha de tratar la lucha que tualidad la Argentina y la República del Soviet 

contra el comunismo ha iniclado oficialmente han llegado a “punto muerto”, y esto permitirá 

el gobierno del general Dutra, que últimamente que el gobierno del general Perón considere este 


Gerbelli, Pretendiente Despechado, es el Estrangulador de Coronel Brandsen 


- Cordial Recibimiento Tributaron al Presidente Gral. Perón en Concordia 


De Allí Sigue por Tren Hasta Paso de los Sospechado Primero, al Ser 


Libres: Esta Noche Parten Tres Ministros Libertado lo Desagraviaron 


| NN S S sn 'ORONEL BRANDSEÉN, 19, (De nuestro corresponsal). — La inves- 
E 7 > 3 tigación reanudada bajo la dirección del subcomisario de la di. 

de Yusucri 
posa, el pre iden 


al 9037 | 


RUGUAYANA, 19. — Mientras la población de 
esta ciudad se apresta a butar su más 
cálido recibimiento a los generales Dutra y Pe- 
rón, que se encontrarán pasado mañana en 
ión de inaugurarse oficialmente el puente 


actonal gue 
racional que 


nal de Cancilleres que deberá efi ente 

junio y julio del corriente año EOS SERE 
To. Esta reunión se efectuará previa a la que 
tendrá lugar en los Estados Unidos, y que, tam= 
bién de acuerdo con las informaciones obtent= 


das, tisne que verlficarse en 
presente año. E outs del 


que conside- 


O La próxima conferencia de Rio 


Asimismo, considerarán los presidentes Du- 
tra y Perón la próxima Conferencia Internacio- 


€n forma sorpresiva, apareció a la “altura de la Jocalidad 
e scuara, a cuyo bordo viaja el primer magistrado, su es- 
fe d> la Casa Militar y el señor Alberto Dodero. 


¿Correspar 
veando 1 
¿ del Banco 


all. — A las 9.37, 
dopo 
Central. el jc 


del asesinato de María Aurora Ezcurra, ha permitido establecer la 
culpabilidad de José Gerbelli, pretendiente de la victima, 


visión judicial de La Plata, señor José Maria'Acosta; cn la pesquisa 
€ El arribo 


36 para 
te presidencial. 


5 poco después ocu: 
lir al] 


el general Perón ra espos 


apareci 


| Oportunidad” s demost 


en sta s 


S 


1 
He 


detenido anteriormente y luego puesto en libertad por falta di 


Que ya fuera 

ebas, 
Se supo que Gerbelli habia in- E 
ntado en varias Oportunidades 


0 Jura Mañana en Córdob 
mientras visitaba a su 


d acl| 
amigo || 


Tequara” fué avista: 
do a la altura del frigorifico Y 
queri las numerosas *mbarcacio- 
nes surtas en el puerto, hicieron 
sonar sus sirenas como adhesión al 
¡miento que el público, en nú- 
1ero superior a 3.000 personas, tri- 
huió al primer magistrado ds la; 
Nación. 


€ Aplauden al presidente 


Mred le las 343, e 
y frente a la 


de simpatía que 
multitud esolpada 
presidencial. 
¡Mer mag 
tes de 

1 


la tribu 
frente 
Poco después el y: 
ado y sus acompa 

ndieron al muelle y en 


rón para estr mano, 


Posa, 


+0 Habla Perón 


: con su banda de estribor, Luego el presidente subió al 
re el muelle y abierto de prea | puénte de mando de la nave, des- 
zumbo rio abájo. Minutor después|de el cual pronunció breves pala. 
— ¡bras. Expresó el general Perón que 

¡no ss había imaginado con cuánto 
¡cariño y emoción iba a ser recibi= 
' do por los habitantes, “a los que 
guardo —dijo— tan entrakable ca. 
riño, porque me siento vinculado a 
¡tlla desde hace muchos años y ello 
me impedirá olvidarla jamás”, 
Agregó el general Perón: “Hoy y 
¡mañana nos veremos, pero ahora! 
permitanme atender una serie de; 
trabajos que debo resolver. Hemos 
venido, en este viaje, viendo todo 
cuánto hay que hacer. Salto Gran- 
' de será el primero de aquellos, con 
¡un solo objetivo; el mismo sueño 
¡que tuvieron nuestros próceres, es 
decir, hacer cada día algo para que¡ 
huestras esperanzas se vean crista- 


valido Alem: a 
neral Peña, tiniente primero Mi: 
tias Laborde Ibarra, y otras auto- 


A 


ones| 
va tal PREC 


al vatej 


ha» 
ciendo lo propio con su señora es- 


1OS DE “HOSPEDAJES". — Los miembros de la Cámara de Alquile= |F 


res, duronte la reunión reolizada hoy pora considerar los precios que el 
organismo fijorá a los inquilinos de las cosos de hospedoje 


Fijará Precios de Alquiler 
en "Hospedajes la Cámara tati 


ja María Aurora Ezcurra y que la 
Imuerte de ésta se produjo por as_ 
finia. 

El descubrimiento del autor 


Félix Dioniggi. que ocupaba una 
habitación en la casa de Matia Au: 
rora Ezcuita— iniciar relaciones 
amorosas con la victima, y que 
ésta, si bien en el primer momen_ 
to lo atendió, Juego mostróse de, 
icidida a no aceptar los requerl: 
mientos. 


O Reconstrucción del hecho 
De la reconstrucción del he:ho 


Esla mañana, en el local de la Cámara de Alquileres se realizó una 
reunión en la que se consideraron los precios que ese organismo 
fijará a los inquilinos de las casas de hospedaje lo que fué acordado re- 


¡ Nuevo Ministro de Cobisin 
| (CORDOBA, 19 (De nuestro 


| corresponsal). -— Mañana, 
a las 11.30 horas. prestará ju- +. 
ramento el nuevo ministro de 
Gobierno e Instrucción Públi- 
| ¡-ca de la provincia, doctor Ho- 
| | vacio «Ahumada, i 
Í del asesinato ha producido inten- 
| sa emoción en el pueblo, por 
| cuánto mo haco mucho tiempo, 
José Gerbelll fué desazravlado 
| por medio de un banquete. al 
Y que asistieron unas 10 personas, 
¿ con motivo de haber sido arres, 
tado como presunto victimario. 


clentemente por la comisión que tiene a su cargo el cumplimiento 


de la ley contra el agio y la esptculación, 


También se adoptaron otras normas 


ara los procedimientos que 


en lo sucesivo llevará a cabo la mencionada dependencia. 


€ En el M. del Interior 


Por su parte el titular de la car- 
tera del Interior, señor Borlenghi, 
conversó con los funcionarios que 
componen la comisión de: procedi. 
mientos y fué informado en el 
transcurso de la entrevista de otras 
novedades producidas durante el 


día. 
También el señor Borlenghi ín. 
formó al primer magistrado del 


establece el artículo 49 del decreto nú- 
mero 12,281/47 para la presentación de 
las planillas en las que se detallan los 
precios de la locación, 

For lo tanto hasta 1 
se podrá retirar y entregar en las res_ 
pectivas seccionales de policía los for- 
mularios necesarios para dar cumplimien 
to _a las disposiciones en vigencia. 

Se requerda igualmente que por el ar 
tículo 6) del mencionado decreto, se con 
siderará Infracción a la Ley 12.903 la fal- | 


[ta de presentación de las planillas dentro; 


lizadas en un futuro progresista”. | procedimiento que llevó a cabo ayer | «el plazo dispuesto, la inserción de datos | | 


Las palabras del presidente de la con la colaboración de la Policía! falsos y el incumplimiento de la obliga- | 


Nación fueren acogidas con gran- 

¿des aplausos y vitores por la con-! 
Currencia, e instantes después el 
| general Perón y su comitiva se re- 
¡ Uraron a Ja cámara de! Tecuara, 


: 0 Recorrió la ciudad | 


Federal y del que dimos amplia 
cuenta en nuestras ediciones del 
cla, 


| 8 Disposiciones de la cámara | 


La Cámara de Alquileres de la Capital 


Federal ha informado a los inquilinos | 


Gol del empate marcado por 

Farro, a-los 25', en el partido 

disputado ayer entre: San Loren- 
10 y Rácing. 


Después del almuerzo, el presj- 
¡dente de la Nación. su esposi y 
[demás acompañantes realizaron 
una recorrida en diversos jugares 
de la ciudad y visitaron el itigo 
¡rífico Yuquerí accediendo asi a 
juna invitación que fué formuiada 
lal primer magistrado por Una nu_ 
merosa delegación de obreros del 
citado establecimiento. 

i, El numeroso público estaciona. 
¡Acen_ las inmediaciones del jugar 
¡donde se hala amarrado el “Ye- 
quara”. continúa con sus demos 
¡raciones de simpatia hacia el ge- 
neral Perón y su esposa, quicnes 


principales que subalquilan el todo o par 
le de los inmuebles que tengan arren- | 
jelaos como así también a los propleta_ 

5 que arriendan sus fincas por piezas, 
| qua el Poder Ejecutivo ha prorrogado 
hasta el día 22 del corriente, el plazo que 


ción de exhibir la misma en lugar visi_ | 
[ ble; por lo tanto la Cámara de Alquile- 
res ha adoptado las medidas necesarias, 
para que a parlir del dia*22 del mes en| 
curso se realicen Inspecciones en todas 
[tas zonas de la Capital Federal, a los! 
lefectos de verificar si en todos los In-' 


| muebles en los que se alquilen o subalqui- | 


len pieras, con o sin muebles, se encuen. | 
tra a la vista la correspondiente planilla, 
aplicándose de inmediato las correspon: 
dientes sanciones a toda Infracción que 


Fe compruebe, ¡ 


Í 
| 


Seis Personas se Hirieron 
en un Choque de Omnibus 


2 fecha indicada | 


"La Prensa” de Nueva York 
Aumenta el Precio de Venta 


problema, Aumento de precio en el papel —aumentos por 
cierto fabulosos —, aumentó el 


precio en las tintas, en los 
bados, en las maquinarias, en el 
tiempo que aumenta el costo de la vida, los diarios deben aumen. 


gra- 


presas, Mientras tanto, los diarios siguen vendiéndose al mismo 


muchas veces. A A 
Ahora, en Nueva York, nos da la razón el diario “La Prensa”, 


cadas en dicha ciudad. “La Prensa”, que se vendia a tres centa_ 
vos de dólar. aumenta el precio a cinco centavos' de dólar,.lo que 
equivale a 20 centavos argentinos, z 


| que debe tomar esa medida por haber aumentado enormemel 
. los gastos y por lo tanto sigue el ejemplo de otros diarlos 14“oyor: 


E" todo el mundo los diarics han tenido que afrontar el mismo | 


combustible, cn todo. Al nismo | 
tar sueldos y salarios. Las obligaciones gravitan sobre las em- |: 


precio. La situación es insostenible. Lo hemos dicho y repetido ; 


tradicional órgano de las colectividades de habla hispana radi, 1 


Un 
¡Hogar Fué Hallado Sin Vida 


kinos como “PM”, “Journal American”, “Daily Worker”, “New 
York Post”, “New York Sun", "World Telegram”, “New York 
Herald Tribune”, “Il Progreso” (italiano), “American Magyar 
Néwazava” (húngaro). “Jewish Journal”, “Jewish Day 'Stants 
Zeitung” (alemán), “Nowji Swiatt” (polaco) y “Rusky Golodz" 


truso). A 
ecido del 


Joven Desapar 


JN lá subcomisariz de Tablada (Párlido de Avellaneda), en las 
últimas horas de la tarde de ayer, se recibió una comunica- 
ción telefónica dando cuenta de que, en un terreno pantanoso si. 
tuado a unos 300 metros de los depósitos de Petróleo del Ferro, 


Al anunciar esta decisión a sus lectores, señala “La Prensa” |; 
nte | 


¡han tenido que salir en repetidas | 
¡oportunidades a cubierta, pata re_ 
tribuir las manifestaciones del 
pueblo. 

La señora de Perón ha distri_ 
buído ropas y Otros obsequios en- | 
tre gente necesitada, especialmente | 
¡mujeres, ancianas y niños. 

Para esta noche a las 20, está 
anunciada la llegada. por los Fe- 
rrocarriles del Estado del gober. 


¡nador de la provincia, doctor Héc_ 


'N el camino-a La Plata se produjo anoche un espectacular accl- 
dente a consecuencia del. cual resultaron seis personas heridas, A 


las 20.10, circulaban por dicha carretera en dirección a La Plata. sepa: 
radcs por escasa distancia, dos micros de la com 
Aires, conducidos por los chóferes Ricardo Marc! 
| respectivamente, 


o Buenos 


añía Exp 
Y Marconi, 


jano e Italo 


Tuvo un Accidente el Yate 


Al llegar a la altura del kilóme. 


| 


MARCA ESTE LE GOL 


lor Maya y sus ministros. 


tro 23, el primero fué violentamen- 
te embestido por el segundo, a raíz 
de lo cual los asientos del condu_ 
cido por Marciano se deslizaron y 
los pasajeros fueron golpeados, ro- 
dando por e) piso. 


Presidencial: Siguió Viaje 
'N su viaje reciente el yale 
presidencial Tequera tuvo ; 

un accidente mientras navega, 


carril Sud, en Dock Sud. estaba 
Te inmediato se trasladaron a 
dicho lugar los funcionarios supe- 
riores dé dicha dependencia, coni- 
probando. que, en. efecto, en un Ca. 
ñaveral, boca abalo, con la cabeza, 


|| y Jas manos en el agua, estaba el 


Cuernt de una persona. 


dáver mformó'que Ja muerte data- 
ba de hace una semans y que se 


Un médico de pólicía que coneu. ¡ 
+rlú pcco después y examinó el ca- | 


el cadáver de un hombre, 


Vevisadas las ropas del extinto, 
¡ hallaron una cartera con 1.326 pe- 
fsos en efectivo y una libreta de 
banco a nombre de Edgardo Car- 
j melo Bor, con un saldo de 4.171 pe- 


último doctimento sirvió pa- 
¡Ta Ja identificación: de la víctima, ; 
| pues tn la semana anterior el pa- 

i Gre 


ha 


a producido por asfixia, 


la mísma, Carmelo Bor, do- | 


| 


RAMIDAD 


PARA TODA LA SEMANA 


FO € Partida de ministros 

; Esta noche en un tren €special 
que a las 23 partirá de la estación 
€el Ferrocarril Federico Lacroze, 
en Chacarita, emprend?rán viaje 
péra Paso de los libres, en donde 
se incorporarán a la comitiva del 
genera] Perón, los ministros de 
Pelaciones Exterlores Dr. Brami. 
glía, de Obras Públicas, general 
Pistarini y de Justicia e Instrne- 
clón Pública Dr. Gacho Pirán. 
Tembiéa viajarán el administrador 
general de Vialidad y otros funcio- 
narios. 


El 23 Vence el Plazo! 
¡Cumple 37 Años la 


¡Para Entregar las 
| Planillas del Censo 


PT A Dirección General de Censos; 
j recuerda a los interetados que! 
¡todos los cuestionarios correspon-¡ 
dientes al 1V Censo General de la 
Nación, serán retirados dentro de 
los 10 días fijados oportunamen-j| 
te, plazo que Vence ej 23 del co. 
¡ triente. 

¡ En consecuencia se recomienda di 
[manera especial a los “:2sponsa: 
¡ bles”, que se apresuren a cumpli. 
¡mentar debidamente los formularios 
dejado: en su poder, facilitando así 
la ma;zor rapidez de las tartas cen- 


IMPORTADA 


CAMISA de POPLIN 
IMPORTADO. Cuello 
pegado. Finamenle 
confeccionada. Gran 
yariedad de guslos, 
y colores. Talles, 
35-44: 
sales. 


z 
PRECIO ONLAZO rocrta ¡ Con este motivo, la citada direc- 


a a AN z BA [ción destaca que el decreto 4.970 
5 j del 26 de febrero último establece 
jen su artículo 1.0: “Las personas 
físicas o los representantes de las 
jurídicas que se encuentre tom- 
Iprendidas en la obligación da lle: 
nar los formularios y que no los 
eren recibido en su domicilio, 
están obligados a solicitar dichos 
formularios. a llenarlos y devolver 
loz en los lugares y fechas que se- 
ñaie la Dirección Nacionai de In 
vestigaciene- y Censos”. 

A su vez el artículo 2? del mismo 
decreto expresa: “El incumplimien- 
to de esta obligación dará Jugar a 
la imposición de las sanciones de- 


Todas las semanas haremos una 
oferta sensacional, 5: rificando una 
prenda de hombre a un precio 


SIN ADVERSARIOS 


MEJOR GOL IMPOSIBLE 


«ALIDO HASTA EL VIERNES 23 DE MAYO 


gente”. 
Los que pudieran hallarse en esas 


nes departamentales o de pa 
jefncluras de fracolón de censo. 


LUVWHESA 
MEXICO 
y Uruguay - Trámites rápidos 
INFORMES GRATIS EN 
ASUNTOS DE FAMILIA 
Dr, EMILIO CARRANZA 
Sue. de G, GUILBAUD 


50 ESMERALDA 582 
+ 1053 y 25 - 0387 
tablerido: Año 1925 


CA 


NGALLO Y MAIPU 


Pasados los primeros momentos ba por la zona denominada 


varáyer estaba junto a un ár- 


Cuatro Bocas. A 
En efecto, se presentó ante 
las autoridades de-la subp 
l fectura de Tigro el patrón de 
la chata a motor A 
y il cana. refiriendo que siendo las 
dl e horas del sábado, abor= | 
Li dá al-oxate presidencial produ. 
ciéndole una avería de estcasa 
importancia en el cintón. que 
mo afecta su navegabilidad. 
Coma se ha informado, el ya: 
te prosiguió la marcha condu: 
ciendo a destino al presidente 
de la Nación y sis acompa- 
ñantes: 


bol de Una de cuyas ramas pendia 
| un trozo de hilo sisal cuádruple, qua 


j de confusión se comprobó que € 
Isi todos.los pasajeros habian reci. ' 
¡ bido contusiones, psro varios se re- | 
tiraron antes de que llegara la po. 
licía. 

Fueron llevados a La 
atendidos en la Asistencia 
y los siguientes: Matilde V. de Pape. | 

cpore, argentina, de 31 años; su'| 

hijo Mario, de 8; Elsa Herrera, de || 
12; Rosa Esther Herrera, argentina, | 
de 17, hermana de la anterior; Ga. 
| bino González, argentino, de 34, y! 
Virginia R. de Ruiz, argentina, de: | 
25, Los dos vehículos resultaron 
con desperfectos de importancia. | 
Las actuaciones sumariales están a | 
cargo de la subcomisaría de Bera. | 


Salegul. ¡La Primera 


€ suicida se colgo en ese lu- 


que más tarde por el peso, 


e mebja cortado, y el resto rodea- | 
ef cuello de la víctima Suponen ; 


lc en 25 de Mayo 1380, ha- | 
enunciado su desaparición. 
ya se siguen las averiguacio- ! 
a establecer las causas que | 
wudicron motivar el suicidio. El jo. 
ven Be r estaba empleado en la em- ; 
¡ presa Dock Sur, donde gozaba de | 
i nuen concept cía ningu- 


ENSA CA MITAJO. 
que oresenta la fologrolía quedá el” 


i copote del agente Mario Pérer ele” 


vosomente oscsinado ea la madrug 

da del viernes posodo, El entoñn: 

miento con que obró el cutor o 

tores del hecho, revela la peligreni:” 
dad de los mismos 


IUETILLA. 
d 


A 


preadus ogenta da lo seccional 


1 10%, Mario Féret, que aporeció air 


sinedo frente al número 159 de la 
cole Colombres en la: madrugodo 
del día 16, nos demusstra lo car 


| tidad de heridas que recibió la vic» 


medad ni se explican sus 
ares qué pudo decidirlo a elt. 
e. 


¡PARA ALMIDONAR 


con perfección) 


Poquete ROJO, “odo planchar”. 
Paquete AZUL, para ropa muy 8n6. 


| ricána «el que pitasa 


Agencia “los Diarios” 


Ha cumplido 37 años de existencia la 


lagencia “Los Diario", empresa cuya ml. 


¡ón consiste en suministrar a distintas 
fuentes de actividad, - inCormaciónes de 
indole diversa aparecidas en diariós, re. 
vistas Y boletines del país y dej extran. 
Jero. 

Ampliando el circulo de sus activida. 

5. que se limitaron durante muchos 

hos a seleccionar y enviar recortes: pe. 
jodisticos, la agencia “Los Diarios” edi 
16 el año pisado in anuario completo 
sobre la prensa argentina Y latinoame. 
dár en breve una 
nuéva edición más completa 

Deseamos larga y próspera vida a esto 
ersanitmo que tantos servicios nos ha 


(e 
¡Víctima del 
¡Intenso Frío 


'L intenso frio registrado en la 
noche de ayer hizo gu primera 
víctima. Blanca Ernestina Lastra, 
argóntina, de 18 años, soltera, de 
¡profesión sirvienta, antes de reti 


que ocupa en la calle Ramón 
Falcón 1968, procedió a encender 
un pequeño brasero alimentado a 
¡carhón. Las emanaciones del mis- 
imo hicieron presa en el orgánis. 


[mañana cuando fueron a desper- 


Ipolicia de la seccional 382. com, 


rárse a descansar en la habitución | 


imo de Blanca Ernestina y. esta! 


tarla, Ja encontraron sin vida. La | 


VING, ea mate, 
b Hal tes 
09 dé gran duración 


forcado 
1: 52309 


¡terminadas en la legislación vi-; 


Hcondiciones podrán solicitar los for-| 
¡mularlos, en la Capltal Federal y! 
$rendes ciudades, a las concentra-; 
elónes. y en el interior del país, en | 
las delegaciones técnicas, delegnclo- | 

ríldo y; 


prestado en nuestra tarea díaria, probó el hecho. 


l 
¡Proponen Medidas para Dar 
Más Vida al Puerto de Rosario 
A Junta Popular Pro Adelanto de Rosario ha enviado una nota 
al ministro de Obras Públicas de la Nación solicitando su Ín- 
tervención para establecer un régimen que responda a las nece: 
sidades del puerto loca). Szñálase en la nota que desde 1942, en que 
fué nacionalizado el puerto:de Rosario, se ha ido operando una 
| paulatina absorción del movimiento de ultramar por el puerto de 
Buenos Aires, lo que apenas sí fué ahora modificado ante el aba: 
| rrotamiento de este último. Destácamse también las deficiencias 
del puerto de Rosario que deben superarse. Sostiénese además que 
| 1 una aciministración aulónoma, ejercida por importadores, 2xpotta: 
t | dores, técnicos en asuntos portuarios y representantes del Estado 


y del p:rsonaj portuario, Permitirá establecer tarifas adecuadas, 
creándose así mayor interés por el puerto local. 


meta cláaico 


RIO Francés 
DORMITO bl 


marquetrría Cama 


Rechazado por una Joven de 
18 AñoslaMatóa Puñaladas < 


IDEDOBA, 19, (Do nuestro corresponsal). — En la vía pública, en 
Ja lecalidad de Colonia Caroya, departamento Colón, se desarro: 
Má esta mañana un drama de carácter pasional, slendo actores del 
mismo £lvirz Bornanzini, argíntina, de 18 años, y Juan García, de 
20 años. 
] Ao Cut 1 8.16 PDAs Ps e... il ela sd raro 
oyen Elviri rigía a un establo-| So sa ue García obró de esta 
cimiento de enseñanza, del que es MERArA nienlsido por un Asado | 
1 


EsIrordina 
lnglés ¡gallo DORME ss 
Crlalay ateo. Placa y os guita 
ALT o hlotre 

RN 


| 
' 
| 
y 
| 
| 
Í 
| 
| 


¡Euepa le fué interceptado al paso ' miento de encono al ser rechazado 
Lnor el nombrado García, quien ar-'por Ja Joven en sus pretensiones 
¡mado de un cuchillo la atacó a pu. ; nmorosas. 

| Le víctima fué llevada en gra 


estado al hospital regional. 


¡heladas, Infitiéndole cinco heridas 
len distintas partes del cuerpo. 


balcón -- 


CORRI 


ÚBAN CONA 
Ema 
s 


Eran moda 


isite nuestra Exposición de:100:ambj 


Elenante DOMMITOMO, Prancés cstl- 
lizado, Sólida construcción - 


modernas. ALUNto de hermes líneas 


aos 


Urescion extleara dl 


gleganies locos 
Completo + 


'GATALOGO: DE 
AS ESPECIALES 


ENTES 


RETIAE, GRATUITAMENTE 
off Enuds y 


OS, 


4 SiR.L. 
CAR 113.40 


El Diarlo de Buenos Aires Para Toda la República 


: á k 
TELEFONOS: 38 > Mayo 9031 al 9037 


»Lo Imprudencia del Guardabarreras Causó la Catástrofe de Devoto 


“Tres Muertos y "17 Heridos ha Sido el 
aldo del Doloroso Suceso dela Calle Beiró 


¡NUEVAMESTE la imprudencia de un guardaba,rreras, ha sido causa de nue ocurricra un grave 
W accidente en las vias ferroviarias. Una camioneta rural en la vue viajaban los integrantes de 
una familia que regresaba despues de pasar un la de campo. fue embestida por un tren en el paso 
a nivel existente sobre has visa del ECO Pa o osa de da calle Frau 


EEN + E LUNES, MAYO 19 DE 1047 NOTAS VARIAS 


| : LA las 22 dan los Cue Emayó General e Par Hostos | 
| 


E . 
PPUENOS Aires agrega esta noche un en- nómica. ¿Qué otra pausa nos aguarda para 15 ñ Cl e nte a 
canto más a los muchos que definen su mañana? ¿44 n 1 


fisonomía. Esta noche tendrán que ser los Esta noche, sin bar bi td 

no! An ñ embargo, bien puéde 
DoenOS ER TUCION EE de Lo: computarse como un ensayo general de paz 

¿ A partir de las 22 habra clausura vir= hogareña. Los muchachos, sin el pretexto 

A ECN que reti- ruca donde les practicaron las 

Y a dormir temprano. ¿Cuántas esposas, ., AR ¿ 5 el 

ante el retorno inesperado del miarido, no E OACI o 

estimarán necesario ponerse en comunica- 


ES 1 de los cafés, confiterías, restaurantes, 

¡ y cabarets y todo otro lugar de distracción 
: donde participen los adherentes a los gre- 

mios gastronómicos. Todos ellos tendrán que 

' asistir a un banquete en honor del presiden- 


Cusimano se halla en estado grave 
en el hospital policial.- El oticial 


TLESIONES LEVES — Lo 

aparece en compañía de 13 pad; 
paro realizar el puieo a Pilar. Via; 
la retiraron demoyadz con los de 
aodimente sólo recibió lesiones muy 


después de ser ofendida en el hospito!. pudo retirarse 


e 1 domicilio. Silo milagrosemnte 


¿Confuso relato no barca lo magnitud de 
destrozado; + 


El 
¡Ne 
SE 


tidos k 
Este accidente fué motivo indi- 


vehículo quedo 
de sus ocupantes murieron en 
y otros cuatro resultaron he. 


recto de otro igualmente grave. Un : 


que se diri- 
lugar indicado, chocó con un 
ia en Belarano. y sus doce 
éjs1as resulteron heridos, algu- 
Nuz de fravedad. 
€ Volvian de una excursión 


Las victimas del accidente de Vi- 
Ma D+voto habían pasado el día en 
ana arínta ubicada en las inmedia- 
viunes de Pilar. Viajaron hasta alli 
en una camioneta rural chapa nú- 
mero 15,172, que era conducida por 
su pronietario, Carmelo Surpricio, 
argentino, de 57 años, que, como 
tedas las victimas, cor excepción 
de una. se domicilia en la calle Za- 
ñartú 868. 

Eran las 19.50 cuando la camio- 
neto, vue avanzaba a velocidad mo- 
derada por la calle Biro, llegó al 
paso a nivel. Como las barreras es- 
talas levantadas, el conductor si- 
guic ta marcha, sin suponer que 
podia existir algún peligro. > 
0 Se produce el accidente 

En tse momento avanzaba el 
tren de pasajeros número 241 a 
cargo del maquinista Francisco 


351 de bombe 


Corvalán y del guardia Belarmino . 


Blanco, que procedía de Pilar y 
en el que viajaban numerosos pa- 
sajeros. Cuando el maquinista ad- 
virtió el peligro hizo funcionar 
los frenos, pero no fué posible evi- 
tar el choque, La locomotora em- 
bistió a la camionsta por ej lado 
iaquierdo batándola hacia adel- 
lante y luego volvió a golpearla 
arrastrándola un trecho, para 
arrojarla finalmente volcada a 
un*costado de los rieles. El tren 
detuvo su march1i cien metros 
más adelante con un rechinar de 
fierros. 

Numerosos pasajeros descendie- 
ron de los vagones acercándose 
al automóvil destrozado y tratan- 
do de prestar ayuda a las víctimas 
y lo mismo hicieron los testigos 
del accidente. Pero pasó largo rato 
antes de que pudiera organizar- 
se el salvamento, pues la confu- 
sión era enorme y en su afán de 
cooperar el público molestaba. y 
entretanto, con dificultades eran 


a 
habia 


ds victimos. 


j 
1 


udo ¡avitodo 

en lo camioneta y 

Afortu” 

leves, por lo que. PARIENTES DE LAS VICTIMAS. — Este grupo de fomi- 

lares de los victimas, comenta Jos detalles de la tragedia 

en la cosa de la calle Zañartá. donde se %n instalado 
los copillos ardientes 


gecidenic. no había participado de 
¿la excursión ni mantenía ninguna 
¡ vinculación con la familia del con- 
ductor de la camioneta. 
Se hallaba cerca de su domicilio, 
en el camino, a la espera de un 
'cmnibus que «lo trajera hasta la 
Capital. cuando pasó la camioneta 
y, como es costumbre entre lcs 
vecinos de esa zona. hizo señas al 
conductor por si éste quería le- 
vautarlo. . 
Surpricio. que disponía de lugar 
¡en su camioneta. lo invitó a subir, 
icon la intención de dejarlo cerca 
die Villa Devsto, a donde el hombre 
se dirigía. 
€ El guardabarreras, preso 
El encargado de las barreras, 
Manuel Jorge Barbero, ergentino, 
de 21 años, fu deétenido y condu. 
cido a la comisaria 45a. donde yue- 
dó rigurosamente incomunicado a 
disposición de la justicia federal. 
Dijo wue al recibir el atriso de la 
proximidad del tren, se dispuso a 
| bajar las barreras, pero en ese mo- 
mento llegaron dos motociclistas 
(ue avanzaban a mucha velocidad, 
"y por esa causa, para darles paso, 
las dejj a media altura, entrando 
en ese momento, en forma sorpre- 
¡tiva para él, la camioneta que Jué 
embestida por el tren. . 
Varios testigos declararon que 
s barreras estaban levaritadas y 


Nómina de las victima 


Recién esta mañana la po- 
' licía pudo completdr los datos 
| de filiación de las victimas del 
j accidente. s 
| Resultaron muertos: Maria 

José Taiano. italiana, de 40 
años, soltera; Maria Sulpri- 
cio, argentina, de 26 añ:s, sol- 

tera. hija del conductor de la ;' 
1 niontt. José Miguex es- 

pañol. de 38 años. domiciliado 
en las cercanias de Pilar. 

Los heridos que permantcen 
internados, son: Carmelo Sul- 
pricio, argentino, de 57 años, 
casado. que conducia el auto; 
su esposa Juana Taiano de 
Sulplicio, italiana, de 56 años; 
Vicenta iano de Vertol., 
hermana de la anterior, 1 
liana de 541 años; Francisco 
Tutino, italiano, de 43 años. 

La: menor Juana Esther Zar- 
de 12 años, que viajaba en el 
mismo vehiculo, fué llevada ; 
en el primer m 
pital, pues sufi 


| comi lio. 


¡Ao 
sacadas de entre los restos de la 
crmioneta las siete personas que Ha 


ciaj si 
e Eo we TACOS que el hombre quiso bajarias cuan- 

degan los bomberos | do va la camioneta estaba sobre 

Telefónicamente habiar. sido so-|las vías, dejándola encerrada. 

licitados los servicios de la Asis-| Se supone, fundadamente. que no 
sencia Pública y de los bomberos. | realizó maniobra con la celeridad 
Similtáneamente salieron dos do-| nnecesaria, creyendo que el tren 
taciones, una desde Flores y otra |que se aproximaba era local y que 
de-Belgiano, y desde el hospital ¡se detenía en la estación Villa De- 
Zubiarreta las dos ambulancias ¡ roto, situada a poca distancia. _ * 
gisponibles con los practicantes de ¡€ El accidente a los homberos | 


guardia. | 
Los bomberos de Flores llegaron Como hemos dicho, una dotación | 
rooperando para retirar los cadá-¡ de Bomberos. que se dirigía al lu 
p z y > 
veres y el vehículo de las vias. En | gar del accidente, tuva también un | 
cuanto a los de Belgrano, sufrieron | serio ptrcance. 
un grave tropiezo del que TnOS| Desde el cuartel de Belgrano, al! 
ecupamos más adelante. |uecibirse el pedido de xux a | 
Entre tanto, fueron extraidos 105 | nartido una dotación 2 1: es | 
cadáveres de tres de las victimas | qe] oficial principal. José Quinte-! 
y los cuatro heridos restantes Ne- iros. e integrada por el caba Ro-! 
o e Hori mencionados d0n- | «cndo Morera, el conductor Juan| 
EA +... )B, Cosimano y los soldados Amadeo | 
O Míguez subió en el camino | Tosar. Pedra Ferrari, Tomás R, 


Míguez. que perdió la vida en el! Ramírez, Ramón García, Pascual! 


7 = = a as a 1] 


Dormitorio clásico francés, de lineas se- 
veras. materiales de primerísima calidad. 
con mármoles al craquelet, en 


cauba pluma o raiz . 


MHormitorlo francés estilizado, 


lujo, 
gal 


Y 


en foños caoba y no. 1.150 


7 Gs 


Extraordinario dormitorio macizo sin en- 
chapar: resultado garantizado en factu- 
a toda la vo de colores; una 
verdadera joya dentro de su pre: 

”s 890, 


2.950 


s..$ 


ciu 


HERIDO. — Este es el chófer Juan 


| Cesemano, que guioba el comión de 


bomberos. Está grave. 


¡ te de la República, ceremonia 


que, igual- 


¡ mente, incorporará la originalidad de cele- 
¡ brarse en ausencia del invitado principal. 
Pero el hecho es que, a causa de este home- 


noche una ciudad muerta. Tuvimos la pau- 


| 
| 
| naje “in partibus”, Buenos Aires será esta 
| 
| 


¡por Adrubal Gómez, argentino, de; A2riba. 


24 años, soltero, 


¡ 9 Ayuda a las victimas 


Varios vecinos 


ción urgente con un frenópata? Desengá= 


ñense las señoras: 


no es esta remisión de * 


los maridos porteños; es, apenas, imposición 
de los mozos agremiados. Mañana todo vol- 
verá a la normalidad, Es decir: mañana re- 
gresarán nuevamente los maridos a la ma- 


drugada. 


las ruedas hacia, beros. 


transeúuntes 


A 
Todos los ocupantes 
transporte estaban heridos, algunos 

ice ellos sin conocimiento. 


del: 


¡quedó también internado, y el sol- 
cado Oyhamburu 14 una 
conmoción cerebral. 

El mótorman ha sido detenido y 
en la seccional 33* se iniciaron las 
actufaciones sumariales relacionadas 
con este accidente. 


¡ € La casualidad los desvió 
de su ruta 


Esta mañana hemos tenido opor- 

tunidad de conversar con los fa- 
illares de las victimas. 

;  Refirieron que con frecuencia los 

| domingos y días de fiésta viajaban 


(Continúa en la pág. sigulent:) 


de gran Dormitorio estilo inglés clásico, en caoba 
o nogal a le . $2.50 

mismo en abedul finlandé: 
¿1.580 


a lustrado a mano ... . 


SOLICITE EL 
“SOBRE DE 
LAS OPOR- 
TUNIDADES” 


JN NUESTRAS MEJORES OFER 


EN 
CALLA 


V 


0y 


CANGALLO 


REBAJADO a 


$130 


Todo un señor 
sobretodo. Tela 
magnífica, tonos 
gris, marrón, elt. 
Todo forrado. 


LEGITIMA TELA 
NORTEAMERICANA 


DOBLE 
Legítimo color 
impermeable, 


verdoso de gran 
moda. CRUZADO 


EN CALLAO 
y CANGALLO 


Rebajado a 


EN CALLAO 
y CANGALLO 


Rebajado a 


+140 


- El mismo. MODELO DERECHO 


EN 
CALLAO y 
CANGALLO. 


REBAJADO a 


118 


Soberbio ““espi- 
gado” sobre 
fondos 'marrón, 
habano, beige. 
Suavo y de abri- 
go. - la última 


MAGNIFICOS 
SOBRETODOS 


Cosimir pura lona 
espigodo, Detolles de 
lujo. Forro completo 
de calidad. De 14-15 
años de $ 90.- REBA- 
JADO 0 $ 78- 12-13 
años, de $83 - REBA. 
JADO a $ 69 - 10-11 
oños de $ 76.. REBA 
JADO 0563.-De89 É 
años de $ 69.. RE- 
BAJADO o 


PURA LANA 


De abrigo. Gustos fantasia 
diagonal. 14.15 años de $ 
73.- REBAJADOS o $ 61.- 
12.13 años, de $ 67.. RE- 
BAJADOS a $ 55.- 10-11 
oños, de 5 61.- REBAJA- 
DOS a $ 49. De 8-9 oños 
de $ 55. REBAJADOS a 


E 


: LUNES, MAYO 19 


» Para Toda la República 


El Diario de Buenos 4 


= LAT 


DE 1947 TELEFONOS: 38= Mayo 9031 al 9087 


Angustia asus Parientes la Situación delos Tripulantes Argentinos en Concepción 


NOTAS VARIAS * + e * 


Popular Contra el Agio 
AJO los auspicios de la 
Agrupación Vanguardias 

Peronistas, que tiene su sede 


Piden Protección y Esperan El Gobierno Revolucionario 


ACE más de tres meses que se futron, No podemos escribirles. 
peña No sabemos nada de ellos, Estamos viviendo un verdadero 
As 
La señora Catalina D. de Belan procura sonreír a travé 
lágrimas que le empañan los cristales de sus gafas. Es A a 
Fernando Belan, patrón de la lancha Centaura, que se encuentra 
—al Igual Que el remolcador Lagos y otras ¿anchas comio la Magno. 
lía, la Lésina, la Punta Brava, la Begonia...— anclada en el puerto 
de Concepción del Paraguay, 
—No sabemos nada de ellos. No podemos escribliles. Los diarios 
hablan de bombardeos, Hay heridos. 


¿n una Choza Increíble que no Describirían 
Zola ni Gorki Vive Una Familia Argentina | 


QE han visto muchas y notables muestras del nd 
drama de la vivienda en Buenos Aires, p:ro po- 
cas vecs la que exhibe sangrantementeo esta carpa, 


este cobijo absurdo bajo el cual sa albergan Jero- 
nimo Martínez y familía, Parece una vivienda ue po. 4 


sadilla o una invención de esos autores de dibujos 
animados que se tarturan para presentarnos cuadros 
absurdos. Da ideg de una miseria dramática, Zola 
apenas hubiera aceptado a describirla y Máximo 
Gorki la hubiese visto con admiración, 


miento de la vida. 
¡Entre las cu“stuones que se 
Í abordarán en el Congreso, fi- 


OCE familias —y seguimos con el drama de la vivienda— mal- 
vivian en la plaza Martín Fierro. Acampaban en un misero 
vivac de pobres trapos desteñidos. Daba compasión ver a las cria- 
turas agarradas a las polleras de las madres o abandonadas mien. 
tras ellas buscaban trabajo o cumplian alguna labor exiguamente | 
| 
1 


al | 
|: en la calle Rioja 237, continúa 
- la organización del Primer Con- | 
greso Popular Pro-Abarata- y 


guran: Causas que inciden en 
ej costo de la vida: salarios y 
gastos; honestidad comercial 
en el márgen de gananacias; 
legislación represiva del agio y 

| policia de precios; valor adqui- 
sitivo de la moneda; contribu- 
ción popular a la lucha contra 
la especulación. 


remuneradora. Mientras duró el buen tiempo la pobre gÉnte acam- 
pada podía resistir. Algunas familias se alojaban en el Ejército de 
Salvación. pero a las $ de la mañana tenían que volver a su vivac 

Era una lucha titánica con la y contra la vida. que pare 
cia no poder prolongarse. Con todo, las familias seguian viviendo y 
el buen sol eía su únice aliado, 


e 


INFORTUNIO. — Triste vivzc de mujeres madres de nimerosos familics. sin 
protección de Hombres, sin techo hosta hoy. Se les quiere lanar del único 
que encontrarez en uno “330 vacia 


Comenzó el mal tiempo, 

migo de los sin techo y lo: 5 
paro. Comenzaron las lluvias. Los 
niños futron 
Las madre. 
$uU Tegazo. 
peradas. A'gu señaló una Ca. 
sa destartalada y vacía que desde 
hace un año no alberga a nadie ni 
se destina a ningún uso, 


La caravana de las 


mujeres con; 


introdujo y se instaló en tal vi 
vienda. Calle General Urquiza 1109. 
Dentro de las pitzas d:shabitadas 
cada uno ha puesto en un rincón 
su pequeño petate. La necesidad es 
la misma, pero hay un techo que 
detizne Ja*lluvia y unas paredes que 
evitan el viento y el frio de las no 
ches. En medio de la desgracia es 
una pequeña dicha. 


8 Las criaturas tienen frío 


ES en esta pobre república de 
udas y ausencia de hombres. Vie. 
tn de diferentes puntos y la des_ 
aracia las ha unido. 

Estaban contentes por haber en | 
vontrado este techo. Pero la casa, 
como todas las casas y todo lo de 

ste mundo, no siendo el aire y las 
:mscas, tienen un dueño Est2 pro. 
jietario tenía la finca deshabitada, 
ero alarmado por la iny: 
los desvalidos, los conmina 
jue desalojen.. Mañana, en unas 
1oras. Sin apelación. La casa no 

vía antes para nada. No ha dx 
servir para dar albergue a unas 
Zamilias desdichadas, | 

Hasta que no pongamos lo hu | 
mano sobre lo judicial y la letra de : 
lo legislado no habrá verdadera jus; 


ticia. ¿En nombre de los sentimicn. 
| tos humanos podrá consentirse que 
esas familias pierdan también el 
techo de ese caserón? ¿Se lez podrá | 
obligar al campamento, nuevamen. 
te a los rigores invernales? 

Las familias de esa doliente tri. | 
bu de las mujeres sin hombres y 
cargadas de hijos reclaman la aten 
ción de la caridad. Nccesitan fraza. 
das, ropa. El invierno se viene en. 
cima con sus rebenques de viento, 
¡ el azote de las lluvias y los dientes 

ae] frío En General Urquiza 1109 
una nube de criaturas esperan un 


la tropa descalza de sus hijos se' Son familias sin vaiones. Sólo|gesto de las buenas almas... 


¡da vopular. Ya han comenzado, algunos de ellos con 


FRAZADA 


siempre van ¡untos. 


/ 


Harrods presenta en su Departamento 
de Ropa para Cama, un surtido sin 
igual de Frazadas de todos los tipos y a 


PRECIOS MUY ATRACTIVOS , 


Lana 80 %/, y Algodón 20*/, 


Con ribete de algodón. Color be:qe 
con guarda blonca De gran obrigo 
Paro 2 plazas, $ 38.50, para 


1% plozo, $ 3450 
5 24.50 


l plazo o 

Color bejga con auerda morrón. 
mbeseada en la cabecera con satine da 
olgodón Para 2 plazos, $ 27 50 


pora 1 Y plazos, $ 26— y 

para. l plozo, $ 19.50 y * $ 19.50 
Tejido blanco encorpado, con guarda 
marrón, rbeto en las cobeceros 


Para 2 plazas, $ I%—, 
..5 24,50 


UNO Pala... ... 


Lana 90/, y Algodón 10 */, 


Dibu,o escoces sobre tonos vordeaux y 
morrón, todo ribeteada Pora dos 
plozos $ B5— y pora 

$ 5h.on 


uno plozo 
Compacta teydo, tondo hiso color 
wcuña cor guardo marrón Toda 


s 43.50 


”teteada Para 2 plazas, 
$ 53 —,.y pora | plaza 


Dbujos blancos Sobre fondo de 
delcodos tonos oro, verde, (00 O 


wcuño. Pora 2,plozos, 
$ 95—/ poro una ploza $ ÓD.=- 


Lana 92%/, y Algodón 8/4 


lana merino, toda rbeteada en royon 
Color roso, bleu o bege 

Para cos plazas, $ 115— 

y pora | plaza... ..... $ 95... 


Florida 877 - (K. $) 


Superlwono, en color vicuña y toda 
mbeteada Poro 2 plazas, 
$ 195— y para ! plaza 


T.A (31) Retiro 1021 


Indescriptible. — 


absurdo e indescriptible, que supera 


Martinez le 
viven en esta cabaña fan 


y oda 


femilia | 


«a lo inventiva de 
afligen a nuestra ciudad 


los autores de dibujos animados. Apen> tanto dolor 
provocado por el problema de la escasez de viviendas, 
quizá uno de Jos más graves que en estos momentos 


0 A la intemperie [ 

Con trapos, lonas, trastos, puer- 
tas de ventana, varas, tablas, ha 
levantado Martínez su tingladillo 
donde, como decía Cervantes, “to- 
da incomodidad tiene su asiento”, 
La intemperie, la lMuvia, el azote 
invernal cacrán sobre Tamilia. 
si su caso se prolonga, con,grave 
peligro pra su salud, 

Se albergan en esta cabaña de 


| Robinsones miseros, el pádre de fa-¡ 


milia ya citado, su esposa Victori- 


na Patrón, de 32 años, y sus hijos 
Roberto, de 11 años; María Esther. 
de 10, y Francisco, de 9. Todos ellos 
cursan sus grados correspondientes 
en*la escuela, 

¿Es Martínez un inválido o un 
hembre de los que Ny «di 251 0 dic 
o no encuentran trabajo? Nada de 
eso. Es jornulero y de oficio pintor 
y no le teme a la desocupac! Su 
desgracia es no encontrar vivien- 
da, No hallar un techo donde cobi- 
Jar a sus hijos, 


O Preblema 


Hace dos años, lleva esta vida ' 


de merodeador de caminos y sin: 
lograr resolver su problema, En 
este albergue increíble Jos niños 
tienen que hacer los deberes del 
colegio a la luz vacilante de una 
vela o la esp 9. ? ue wa 
de querosén, Siempre con el peli- 
gro de que se incendie el arma- 
dijo. Ali hay que lavar, dar ci- 
ma a fodas las labores caseras. 
Martínez espera que alguna 
coyuntura le depare la manera 
de resolver el angustioso proble- 
ma de un techo para sí y para 
sus hijos. 


Cartelera de la Angustia 


Las Denuncias Sobre “Hosterías” Reclaman Urgente Solución| 


¡0 Aislados 


las naves argentinas a quienes sor= 
prendió la revolución paraguaya en 
Concepción, aislándolos, es extra= 
ña. El gobierno revolucionario ha 
declarado —primero a nuestro en- 
viado especial, después al capitán 
de la fotilta, señor Pedro Gonzá- 
lez— que no opone ningún obs- 
táculo a que las mismas regresen 
a Buenos Alres. Trascendió que la 
Cancillería argentina solicitó al go. 
bierno «de Morinigo autorización 
vara que las mismas descienden 
hasta aguas argentinas. ¿Por qué 
continúan las naves en el norte? 


| La situación de los tripulantes y | 


Faltaría únicamente la autoriza. | 


ción del gobierno de Asunción, que 
se hace esperar, angustiando a las 
familias de aquellos tripulantes que 
se encuentran en una difícil situa- 
ción, aislados, sin medios de comu- 
nicación y expuestos a los azares 
de una guerra civil, 


8 El pedido 


La señora Catalina D. de Belan, 
en su nombre y en el de las fa- 


AFLIGIDA. — Catalina D. de Belon 
pide, en nombre de los parientes de 
los tripulantes argentinos en Conc 

ción, que se resuelva su problemo 


y de los hijcs, de las madres acon.. 
¡gojadas de los tripulantes argen- 
¡tinos, aislados en Concepción, que 
¡se resuelva este problema. 


millas de aquellos tripulantes —que | 1 


suman un medio centenar por lo 
menos—, pide que se actlven las 
gestiones para repatriar a las per- 
sonas. 

—¿No sería posible activar las 
gestiones? ¿No sería posible esta- 
blecer, con un permiso especial, 
| comunicación por intermedio de 
| Radio Pacheco o de algún radio- 
aficionado, Con Radio Cencepción, 
| para conocer el estado de esos tri 
pulantes? 

Algunas informaciones han seña. 
lado que había heridos entre los 
tripulantes de las naves argentinas 
En Concepción no hay representa- 
ción consular argentina. No hay 
medio telefónico, telegráfico ni co. 
municación postal directa, Por lo 
tanto, debe recurrirse a la radio 
Quizá se pudiera establecer con- 
tacto con Radio Concepción. O con 
las mismas estaciones inalámbri- 
cas de algunos de los barcos que 
ise hallan en dicho puerto, expues- 
tos a los bombardeos de la avia- 
ción del gobierno de Morínigo. 

—¿Cuándo terminará nuestra 
martirio? 


EDICTOS JUDICIALES 


El jue lo Civil Dr. Oscar 

¡Igarzábal, Secretaría Punes Lastra, 
jpor treinta días a herederos y acreedores 
de don Vicente Cetrángolo.Rieardo Vicen, 
¡te Cetrángolo y Blanchl, y Bara Rosa Ce- 
jtrángolo y Blanchi, . Bueros Alres, abril 
[YT de 1047, O, 23,647. V, 2215/47, 
| El Juez en 19 Civil, 
¡Igarzábal. Secretaría 16, clta por trelnta 
díss a hercderos y acreedores de COLOM: 
BO DUNAN y MAURICIA RUIZ DE DU. 
NAN. Buenos Aires .abril 17 de 1947, — 
Dr. José A. Amuchástegul Keen, secretario 
| O, 22,447. Y. 21,347, 


Oscar de la Rora 


l El juez D;, Arlán Fernández Moujan, 
¡tlta por 30 día: a herederos y acreedo: 
¡Tes de MARIA FRANCISCA CARUSO DE 
GRILLO. . Buenor Aires, mayo ocho di 
1.1947 — Dr, Esteban O, Domínguer, stcre 
turio. C. 19347, V. 98647 
| El Juez Dictor César A. Faurety cit 
¡por quince días a Lorenzo Cota“ par 
[que tome interrención en autos “DO- 
BRECKY Juan 

clgímiento de 
¡sentes 1Stec. 


elación”* baja aper- 
gnarse  Detansor 
Luls A, Sauz: 


La señora de Belan, patrón de; 


¿la Centaura, pide, en nombre de 


todos los parientes, de las esposas 


BANCO DE ITALIA Y RIO 
DE LA PLATA 


BUENOS AIRES 
Alres en 1872 


país, Casa Matris: Bartolomé Mitre 
434 al 468 


1 Adrián Fernández Mouján, 
| Intertn a cargo del Juzgado Ci: 
vila a días a herederos 


ly acreedores de 'ONIO ISA! 


| Buenos Aites, mayo '5 de 1947 - 


[Mermo Schulze, secretario. 
4 OU 
| EX Dr, Julto A, de Kemmeter (Jugado 
de Paz Letrado N0 5) clta por dier dix» 
ja herederos y acreedores de PURIFICA. 
| CION ROMAN DE FIGUERAS. — Buenos 
laAlres, mayo 17 de 1947. — Graciamo J. 
secretario. 


Hemos sido los primeros en denunciar el papel E intervención directa del ministro del Interior, los 


que las falsas casas de “hospedaje” y falsos “ho- 
teles” —oue funcienan con patente municipal— des- 
empeñan en el encarecimiento de la vivienda, Pro- 


ducto de nuestra prédica ha sido 1. 
Peder Ejecutivo r:ferente a ese aspe 


En Chacabuco 726 funciona 
un “hotel-alojamiento” en donde 
12 famlilas deben pagar de 6 a 
7.50 pesos por día por reducidas 
piezas. Uno de los inquilinos, que 
es mecánico, debe empeñar hoy 
un reloj para poder pagar el al- 
quiler. 

—En materia de subarriendo: 
en la casa de Pueyrredón 983, 
primer piso, la encargada paga 
188 pesos por mes de alquiler y 
por subalauilar plezas obtiene 
unos 600 pesos mensuales. 

—Tres casas de inquilinato fun- 
clonan en Cangallo 1267, Cerrito 
745 y Libertad 467, con el nom- 
bre de Hotel Zamora, Hay pie- 
zas con 9 y 10 camas. Dos baños 
han sido transformados en “pie- 
zas”, y por ellos se cobran 40 y 
45 pesos. 

—El encargado del departa- 
mento número 8 de Humberto 1 
número 2083 se niega a reconocer 
la rebaja del 18 por clento que 
debe conceder, por lo cual recla- 


i ma una inquilina del mismo, 


El Accidente 
de V. Bevolto| 


(Viene de la pág. anto rior) 


hacia la quinta de Pilar, De regre- 
so nunca habían seguido el camino 
“por donde entraron ayer a la ca- 
pital, que hacía más jargo €, U 

yecto. 1 

Y esto obedeció a una circuns: 
tancia casual, El señor Míguez, al 
que no conceían y que pidió que lo: 
trajeran en la camioneta, explicó | 
en €l camino dus acuuta | 
Putorio para ar a su esposa, | 
uue había sido internada el día an- 
terior. Como al comunicarse tele- 
fónicamente con el establecimien- 
to le habían informado que su es- 
tedo. era delicado, tenía urgencia 
por llegar. 

El conductor de la camioneta se 
dispuso entonces a abreviarle el 
viaje y por eso tomaron por la ca- 
le Beiró, dispuestcs a dejarlo en 
in sitio deste donde pudiera Jle- 
gar con mayor facilidad al sana- 
torio. 


€ Guardabarrera nuevo 
También ha trascendido ahora 
qUe el guardabarreras que resulta 
responsable del lamentable acel-¡ 
siente, hace sólo cuatro días que se 
vabía iniciado en esas tareas. ] 
Se explica así que haya confun- 
dido el tren rápido con el local que 
se detísne en la estación Villa Da- 
voto. y por eso dejarz las barre- 
1as levantadas después (+ haber 
sonado e* timbre de alarma 


Dr. VASQUEZ RAMOS 


Abogada Mexicano y es Juer CloM 
Asuntos de Familia en 
M 


UICN 


Viamonte 986 ter » 


Uruguay, Infor» 
mes GRÁANIS 


UT. 19:0291 


ladores. 


la resolución del 
cto de la vivien- 
vención efi 


procedimientos legales cn contra de esos esptcu- 


Para facilitar la labor de las autoridades, vamos 
a dar otros casos en que se impone la rápida inter- 


3372, a la cual se presentó un 
abrero solicitando sus servicios. 


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE LA CAPITAL 


pe 
| Llámase a licitación pública 
N9 019, hasta el día 3 de junio 


sentarán en la Secretaría Gene- 
Lar Charcas 1840, ler. piso, has- 
| ta el 28 del corriente mes, a las 
| 15 horas, en que serán ablertas 
en presencia de los concurren- 


cita, 


Se le cobró la tarifa habitual y 
le dieron tres direc: 


de 1947, a las 15 horas, para la | tes. — Expte, 7.997-LP-947. — 
construcción de un Pabellón, a | Buenos. Aires, mayo 6 de 1947.— 
' construirse en el Hospital Na-| RAMON CARLOS CESPEDES, 


MADRE ANGUSTIADA. — Maria 
Fernández, una de los mujeres de la 
Hriste caravana» Tiene cuofro hijos y 
yno que ya a nacer. Quieren arro” 
jarlos a lo calle con otras familias 


—Sobre “agencias de locacio- 
nes”: funciona una cn Belgrano 


PROFESIO 


ma informaron, al postulante a 
“nquiliño que la casa es nropia y 
no se alquila; otra estaba en 
:onstrucción y tamnoco se alqui- 
taba, y algo parecido ocurrió en 
ta tercera, 
—En Belgrano 3415 se alquila- 
por avisos en un diario, una 
in muebles”. Fué alqui- 
esas condiciones en 120 
pesos mensuales, pero, con poste- 
rioridad, se la hizo aparecer co- 
mo “amueblada”. El inquilino an; 
terior, lo que consta oficialmen- 
te, pagaba 30 pesos con 40 cen 
lavos, que debe ser el precio ac- 
tual. En la Cámara de Alquileres 
la denuncia es por expediente nú- 
mero 38,524, año 1946, 
—Tamblén denunciamos des- 
alojos resueltos fayorablemente 
sín escucharse al interesado, Es 
lo que pasó al inquilino principal 
de la calle Charcas 2987. La or- 
den fué dada por cl Juzgado de 
Paz múmero 17. 


Jefe del 'ispensario Municipal N03. Ex 


Jefe de lribajos prácticos de la Facul- 
a+ Médicas y del H. Ramos | AÁCORRIENT) 


tad de Cl 
Mejía isa Médica, Matric. 06063. 
CONBULTAS de 15 a 17 


SoLla 1392 T. A 26.421 


GENITO-URINARIAS ' 


SIFILIS - PIEL [Ambos sexos) 
Dr, M, SIININ+ De 8 a 10 y 14221 


| T. A. 48: 3025 
¡Pa SARMIENTO 2781 za 


| Dr. ALFREDO GARFUNKEL [p»". 


| Dtaznósticos | 
| normales, Orientación profestonal, Estu | 


seen oe za MP MEL 


Me 10.12 y 15-20 hs. T. A. 35.051 
1605, ler. p. al 


PIEL-LUES 4: Picuvaso 


ESPECIALISTA 
Diplomado o Med, y Cirugía 
Génito U 


bes sexos) 
Lavalle 1494, de 11 a 18 y de (52 20 


CONSULTORIO PSICOLOGICO 
sobre el carácter en lor 
atológicos, — Profesor MA. 


a Es 
STINOLA, . Muñiz 829, — T, A, 00,4348, 
Horas; de li a 30 


Dr. A. R. ZAMBRINI!| 


| Profesor Extraordinario 


Dr. BALABAN - Proctologo 


(HEMORROIDES) 


Lunes. miércoles, vférnes. 15 a 18 horas 


| Jefe del servicio de nariz, oldo y garganta | Corrientes 1515 — T, A. 33-4065 y 51.4991 


del kosp. Ramos Mejía. 
Lmarru 126, - Lunes, miércoles y viernes, | 
de 14 a 17 horas. 


Dr. D.STIGOL 


GENITO - URINARIAS 
SIFILIS - PIEL Í 
Consultar de 100 21-21 2138 l 


BRASIL 923 fs 


¡<_-_ _ _ __ __ 


ICA MEDICA Ptefeentemente 
Reumatísmo. Coná Lines 
de 18.2 18 hs 


Viernes, 
19.2041 


635 (P.B,E) . TA 


| Dr. ERNESTO D'AJELLO 
| 


Cánning 2457 y S. Fe 
Estación subte. Cánning. Consulta: 


los días, Recibe pensionista 
GONZALEZ, Parlera — T. A. 


PARTERA FABBRI 


PARANA 260 — TY, A. 35:3093 
Pens. Cons. tidías y dzos. de Ba 31 


DPARTERA 


BARRIONUEVO ELVIRA M. 


CONSULTAS TODOS LOS UIA8 
POZOS 44 — T. A. 34-139 
A 1 cuadra de Belgrano y Entro Mios 


1 tados 
EMMA 
71 3436 


TRASTORNOS CIRCULATORIOS” 


Dr. ASTIGOL 
MONTEVIDEO 459 


VARICE 


y Consultas: de 16 a 20 
U T 35 6190 


¡ cional de Alienadas “Anexo Lo- | 
mas”, Provincia de Buenos Ai- 
Ives (Témperley, F.C.S.), Para 
[bases de licitación. informes, 
etcétera, concurrir Oficina N9 5, 
¡ Reconquista 269, Capital, de 12 
¡a 17 horas, Valor de la documen- 


| tación, $ 30, min.— El Secreta- | 


| rio de Ja Intervención. 
1 No 5525 OC. PS 
! 


SECRETARIA DE:SALUD 
PUBLICA DE LA NACION 
Dirección de Personal 
Licitación Pública No. 121 

Llámase a licitación pública 
para el día 29 de mayo próximo, 
la .as 14.15 horas, para contra- 
¡tar la adquisición de máquinas 
' de escribir, necesarias a la Di- 
rección de Personal. 
; £a apertura de las propuestas 
ise efectuará en la División Llcl- 
¡taciones y Compras, Avda. de 
Mayo 819, Capital Federal. 

Para nóminas, pliegos e in- 


V. 23:5/41. 


| formes, dirigirse a la antedicha 


| División, todos los días hábiles 
Ide 12 a 17 horas, y sábados de 


V, 25/5/47 


STRIA 


Y COMERCIO 
DIRECCION GENERAL DEL 
GAS DEL ESTADO . 
Llámase a licitación pública 
ara los días y horas que se 
Malcan a continuación para la 
adquisición de los siguientes 

materiales: 
|. Mayo 28, a las 12.45 horas, 


Secretario General Acc. 
No 5686 C. 14547, V. 235,47 


| SECRETARIA DE SALUD 
| PUBLICA DE LA NACION 


| CENTRO DE SALUD, en Albardón 
(San Juan) 


m 
p Licitación No, 112 
Llámase a licitación pública 
para el día 26 de mayo de 1947, 
la las 14,15 horas, para la ad- 
¡quisición de: Chazsis radlográ- 
fico, cocina a gas de kerosene, 
| electrocardiógrafo, lava torio, 
i metabolismo basal, toallas, 
l guardapolyvos. botones, etcéte- 
Ira. Drogas, productos químicos, 
| materlal para curación y far- 
imacla, Lavado y pranenaso de 
ropa, Trapos de piso, plumeros, 
| papel. higiénico, etc. Limpleza 
¡de máquinas de escribir y su- 
| mar, Artefactos eléctricos, etc. 
Alimentos (leche, azúcar, Ce- 
| reales cocidos, etc.) Bomba a 
| diafragma con motor eléctrico 
y útiles, libros, impresiones, 
l etcétera. Con destino al Cen- 
¡tro arriba citado, durante el 
[año 1948, La arenuta, de las 
| propuestas se efectuará en la 
lOficina de Licitaciones públi- 
| cas, Av. de Mayo 819, planta 
baja, Capital Federal. Pará Pica 
¡ gos, nómina e informes dirigir- 
ise al Establecimiento u Ofici- 
ina ya mencionados, quien 
l atenderá de 12 a 17 y sábados 
de da 12 horas. 


1647 — Y 39,8/47 


ip A pe 


| MINISTERIO DE OBRAS 


(Pliego 623), elementos de Jim-' 
AY mayo 28, a las 13, (Plle- | PUBLICAS DE LA NACION 
go 624), bombas a émbolo; ma- | Direco;ón Nacional de Arquitectura 
yo 28, a las 13.15, (Pliego 6251, | Llámase a licitación pública 
ropa Impermeable y de cue-|No 289 hasta el 2 de Junio de 
ro; mayo 28, a las 13.30, (Plie- | 1947, a las 14; modificación ins- 
lgo 626), instalaciones produc- |talación ascensores en Cala Na- 
| toras de gas; mayo 28, a las clonal Ahorro Postal. Pliego, 
13.45, (Pliego 627), soldaduras | consultas y propuestes: Avda. 9 
¡y accesorlos; mayo 31, a las|de Julio 1025, piso 6% Capital 
¡10, (Pliego 622), transportes en | Federal. 
No. 


|la Capital Federal de personal, 3M9—c. 17:19:31,23:25-5.47 


¡materiales varlos y herramien- 
| tas. 
Retirar pliegos en Alsina 


SECRETARIA DE INDUSTRI 


1169, Capital Federal, de 7.302 | Y COMERCIO 
117,30 horas. , | Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
| al OSUNA Seta, jefe! ¡lámase: a licitación Bública 
e para los días y horas y para la 
CILA, AE AA SAL provisión de los materiales que 

ábli más abajo se detallan: 
Ministerio de Obras Públicas ¡"5% 770. (3408), 13.30 hs; 
dbras Sanitarias de la Nación .mtcctrodos (3459), 14.30: Reves- 
Llámase a licitación pública |timiento Interlor plomo (3462), 
para la provisión de postes de|16; Cabezales acero (3463). a 
madera Pe líneas eléctricas ¡las 16.30; 6647, Ácido sulfúri- 

aércas, El pliego de condiciones ¡co (3487), 16. 

puede consultarse en la Oficina ' 
de Compras, Charcas 1840, 
ital Federal, de 11.30 a 17.30 huenos Alres, de 
oras. Las propuestas $8 pre» (N? 597 C. 


Los pllegos deberán solícitar= 
Ca- sé en Aváa. R. Sáenz Peña 117, 
11.30 a 17 hs: 
10SAT, Y, 23,541 
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- A A, 


Telapago se Está Probando Como una de lus Mejores Yeguas en Training 


ns y so: HA 


] AÑO DE AGR Murió Seabiscuit, Ganador | 
3 AN de 837 0 Dólares 
* Escribe DIEGO BAAMONDE JS 


¡ 
= = - 5 jS l ulazu Sesbiscuit, el iamoso 
Su Victoria en el P. Bullrich Ratificó las | 
| 
j 
| 


L hijo de Cute Eyes, que 


ñ 
| por Mallarse con Tos 


1 

| 

| 

| tenia ayer en Palermo un 
com.promiso !rancamente 1a- 
Y 


pudo ser presentado por ha- A 4 
ES fado y con :| €n la Central Platense una Nueva Victoria 
(Eines una vez más, dió a sus lectores una información que los 

1 hechos llegaron a confirmar. La lucha de aquella tarde en que 

¡ perdiera, Cosme frente a Tebicuary, Megando más atrás aun Florin- 

do en 222 45 los 2200 metros. La actuación del Jinefe R, Vadala, pi- 

¿loto del favorito Cosme, es nerdonable, Se trata de un chico, tal como 
- lo sostuvimos, pero la forma en que actuó el que 

fuera jockey de Romántico. Asunción Avero, ya no 

tenía el mismo color, Ayer Cosine respondió a “nues 
tra fijita del día”. y su jinete Jorge Mernies lo diri 
gió con bastante tino, llegando n media caheza Flo» 
rindo, demostrando que esta vez to se quedó dormi- 
do, repitiendo su actuación más tarde sobre la mon: 
tura de Engrillado, el que le “cediera” J. R. de la 


ber amsnecido resfr 
fucrte tos. 

Ha sido puesto en trata- 
imienio adecuado y sv culda- 
usr tonfía en poderlo reinte. 
gray a las luchas a corto 


norteamericaras inter- 


zabaiio de carrera, que en cin- 
A : ES € ados de actuación en las 
. Grandes Aptitudes de la Hija de M. Caspio | en E9 carreras, entrando 
NTRE la exportación, que se llevó a Miss Grillo. M Alesia. Gri. y so en A SEUIdO en 15 
> E y tezcero en 13, con una ga- | 
Hlette y otras hierbas nutritivas; las dolenclas, claudicaciones y el AL CANDrénios por ad 
| 


rematuro tributo a la maternidad. en materia de xeguas nos estamos | PA, 
uedando a buenas noches. Niña Bruja es buena <in cuento, pero con Ue-R37.130 dólares. 
ella sola no basta para animar los clásicos, sobre todo cuando se trata 
de aquellos cuya retribución. condiciones y jerarqui 
ubican en el programa de primera agua. Por eso. ela 
premio Bullrich de ayer. resultó flojo en número. y 
ne precisamente superibundante en calidad. Menos 
mal que Donna Bianca se acordó alzo ds sus heredi 
tarios. y que Telaparo respendió a su campaña, v: 


| 
| 
vutmble en el premio Carat, no | Tal Como lo Sostuvimos, Cosme Logró en. 
| 
| 


Se Inhumaron los Restos de 
Da, Ana Candelo de Quaglino | 


Una sentida demostración d> pe, 
sar originó el sepelio de los restos 


Hip. de San lsidro 


| inscripciones Para el Sábado 24 
Premio Bon Vin — 1600 mts. 


Leguisamo... y a los 168.810 ganadores que le con: de doña Ana:Candelo de Quaglino, Ll A 56 
7 ¡ E e ino, | | Arsénico . . 56 Perdón - . . 56. Cruz momentos antes d l 
Marorilos puntos > elgetuado esta torde en el c men. Chun King > 36 O sal A O ICI: 
¡ Na $ el Oeste. Madre de Carlos Picap?drero ascondile . . Dejarlo 1 tint ef a 
Con ello queda dicho que la Rija de Mar Cas terlo d E ¿e c ñ 56 en el tintero sería injusto. La carrera 
o quedi C A ao Quagllno, director de “La Fija”, se > Vulpes . + +5 ganada por Fierrito la tarde del sábado en la lucha 
pio se está calificando como una de las mejores LabÍA eranjeado: Unánimis siuipa: Marroquí >. 56. final res A INES Al ac 


Jafard . . > 561! 
Milenario . . 56! 
Noyada . +. 


yeguas en training. Buena en tiros intermedios, 
seguidora y pareja siempre que tenga un Jine- 
te que le entienda sus caprichos, capaz de 20 
ducirse en la punta con tanta eficacia conto de 


tías, por las ponderables prendas 
marales que constituyeron los sig. 
nos determinantes de su p£rsona. 
lidad. La noticia de su fallecimion. 


Cesde hace un tiempo atrás queria darse el gusto de 
correrlo a la expectativa, Al largar lo “paro” y en 
el derecho por afuera de ocho caballos parecía un 
“hólido” el híjo de Cruz Diablo, raereciendo Marcos 


, 
to Fruto — 1200 metros| 


atropellada, Telapago está arrendándole a J. C. to. sobrevenido anoche, causó dolo, A A A Y el aplauso que le brindó el público, 

cera y al “Don Cejerino” ganancias harto LOs Iempreclón, refíejeda en quee: ZA ESTADOS UNIDOS? — El propietario de Endeovour está comiderendo. |ioinomelere.* 50 Zulmar > > «85 DN 

merecidas. En especial. de parte del cuidador, rosas manifestaciones de condolen. | ¿na propuesto yanqui pora llevar a Endeavour 9 correr « EE. UU. en un | xpies Morón . 55 Harcame . Alteza salló con desventaja de las cintas, Le pes 
a . En e p ari = ' 55 Cinara . ñ a a ja 

que ha proporcionado a la zaine colorada un ). LEGUISANO - | o 0E garon un pechazo como para dejarla en el suelo y 


y Alejandro Quaglino .a quienes; viaje de Safvofi y Arfigzs, tiene grandes probobilidader Ye ser oceotoco: 


Felpilla - ganó lo mismo. Decimos esto para aclarar una información dada a 
ofrecemos testimonig de las nue: 


| 
3lancaflor . . 55 Naviña . . + 55) conocer por error de parte del comisariato platense, Se informó que 


cia, tributadas a los colegas Carlos | gran clásico a dispuiarie en Belmont Pork. Lo oferto, qua comprinderio el UTateveska +. 


estado de esos que no se superan y difieilmente se empardan en cuyoo coso Endezvour viojaria en avión, después del Belgrano, junto con 


Fox ox tras Cocur Volan?, ada en ee Orgullosa . + + 55 | habia sido suspendido el jinete L, Carreño, por molestar la acción de 

«Leguisamo hizo la diligencia con esas precauciones que se, -—— € A_>ZAAO-OÓ ___P—_—————— -— ——_— Plegaria . + , 55| Otras competidoras al avanzar en la recta, y no fué así, La pupila del 

+ gasta cuando sabe, a ciencia cierta, dónde le aprieta el zapato. que su actuación fué nula y, según Cervi, quedó en condiciones nor- Ensayos Efectuados Urpita.... ¡cuidador Agustin Alvarez ganó bien y respondió a su buen estado, Al 
El zapato, en esta oportunidad, era, Donna Bianca, con la cual males. ¡Premio Tripóteur — 1200 metros ¿mete que suspendiercn fué a A. Síneiro, que subre la montura de 


avaricia venía perdiendo los estribos y al que debieron agarrar del bra- 


A Anti ii v1ó xoxo ok ¿ $ ¡ 
se corrieron algo idéntico a una fija. En cuanto el maestro vió A Isaac Núñez le gustaba. Elegida más que un traje nuevo.' Hoy en San Isidro l Criollo + . + 55 Sloan +. + ro algunos colegas durante el desarrollo, Asi se explica que Avarlcla 


a la hija de Congreve moviéndose en la punta con llamativa Esto explica que, después de un conato de comando por parte. _ En la pista de arena de San Isi-| British Art . Profesor + fuera presentada ayer y registrara tan linda performance en pos de 
soltura, puso tercera a O a Ol de Violaine, la hija de L'Oriflamme tomara la vanguardia dis-; dro, Que se paren LO DAS con- | Gis ano + + 35 nuestra favorita Howlrt, 
Salvatore le llevara excesiva ventaja ODO a dilisen” puesta a no aflojar un tranco en todo el recorrido. Artigas, que| ficiones, salvo indicación en con | Reg: Mastuerzo . + $ 


sde que, en el final, producido el descarte de Nublada, trario, se efectuaron esta mañana |Tanteador + . Beaufighter . Para lograrla hay que seguirla. Y así nos ocurrió e Z 
cia, desde q Pp n la reunión del 


Donna Blanca se defendió con uñas y dientes en tren de hacer vió la cosa peluda, en pleno codo puso segunda a Pontevedra,: 19; enisayi 


que detallamos a con-¡Acelaín . .. 


sábido luego de disputada ja primera carrera de la tarde, La mayoría 


) Buffalo Bill . 
> , con tantas ganas de alcanzar, que calculó feo y la alazana se le. tinuación: ¡Saté có Juriyú . .. | do las yeguas que actuaro, Ábad E 
valer sus excelentes ROS o abrió casi hasta media cancha. Ahi ganó Elegida la carrera, des-; En $00 metros o Mosdl MS la rebhlón FCE O eii: SAN, 
ió lo , io Legui de que estiró luz, y ese margen le sirvió para el final, cuando Baúderola, Cani, díó tres cuerpos de | Premio Ramazón — 1000 metros | y la seguímos para conseguirla Nueztra favorita fué Tes 
DI Tomaso recurrió de firme a e Mago sd ana e ssuticiente la de Salvatti insistió dispuesta a poner a flote ventaja y descontó dos a Salltera COn | pap 57 "Ki Envido., 52. | monta de J. Corte, la misma que, ganó por varios cuerpos condlriondo 
ó , la azotera las riendas. - Eso s k a! É Hot E. Sauro, 49" to. ab. A 4 59 SEAN a id e o. 
a PS medio A ancionó un triunfo susceptible a fija tan cuidadosamente diligenciada. Arti- ido | Brisket . . 55% White Hot 52 | que su p:rformance del día anterior había sido muy buena, Ya que en” 


de margen mucho mayor. Ganó como diciendo que está en condiciones gas sacó la herramienta y pegó cuanto se podía SE Chapetona, 122 35, tierra. | Bayoco . . 54% Revoluci'rio 50 ¡una falsa partida corrió más de 200 metros y con todo se sostuvo ter- 


metros | Blossom. . 55% Plsotón . . 30 | cera. 


.-. siempre y cuando se lo permita Niña Bruja, Aquí . Rios, en can ia. fusta en las Gre- ! 3 
de repetir el plato... slempre y cuando se lo Meo"de la topada, cuando, PE9Gr. Rios, en cambio, puso la AE LES 1 palos fal- | Paraguay . 52 Casandra . 50 | A 

las dos se encuentren. J.o cual equivale a reconocer | (LES eS ES Tue ARES O la tritada 50%; Dalla, Sbern: tierra. | Fervor + + 52 | Con las tres reuniones consecutivas el público platense ha tenido 
Telapago una calidad que justifica cualquier em- | 55 Juego y paraidejar € LE árbol al correntino | cano, 135". a. palos falsos, | Premio Gmal. Belgrano — eta O) O suendo e pista st 
3 presa. xo. ” 3 e 4 A Endeavour 60 Rombo . . A E A A ts hn poco e asueto, y por 
P “Telapago tiene su pequeña historia. En 1945, los ¡ Jinete, A mE presa A OS NaA OA Élwin . . 56% Caburé . . 56% | cierto queen qn reunión d> nuestro glorioso día de fiesta, veremos una 
eñores Predolini Parera, dueños del haras La Cons: | Di Tomaso, si no hizo tres, a de Bu: Caratán, Sberna, y Mejarasco. con P.! Premio Filón — 1600 metros_ | Carrera digna de presenciarse... Se asegura en el Prímio Hipódromo 
, ancia, habían renunciado a enviar lotes a venta. POr | Manguera sue Hn das ensayo AS R, Quínteros, ton buen resultado, Í Beti Aurrera 58 Pretenclosa . 50 AesaUno: la presencia de piero Baleador, Zuloaga, Napolete y otros 
al hi ende destino a Chile, la | estaría por decir lo mismo con relación a a h 100 ñ | de uenos pingos que es ya un “plato” como para poder busca B 
aa da producción. Solamenta 'les | Millonario debutó con pretensienes, pero se lo des- Cabo Firme, Ponzi, 1 Mer ponan- | Fachuca .. + EN ES O A dad en las (ibimas desde las FIELES ocasión o e 

edaban dos potrancas —Telapago y Wendie— am. ¡ vanecieron al darse contra el nuilo de Miguel Ca- te; PR. Quinteros 45, los últtmo» | E 005 lanity J. 7 46| dieron descanso”... Será, pues, hasta lá tarda de Platero... 
as hijas de Mar Caspio, que proyectaban reservarse | relli, que es potrillo capaz para usos y para mucho dis de:Tabareska, cnt Biyalén . . . 50 , y EEES GA E AE MS: 


En 2,100 metros | 
Estocón, Sberna, 2'19* 25, los últimos 
1.000 metros a la par de una compañera | Tagal . .. 


Jara hacerlas correr por cuenta propia, Pero el hom- más espinosos lances. Por algo en la partida de la 
5] 


2 Jore propone y Dios 


¡ á Premio Respingo — 1600 mts, ¡ 
jo, se cotizaban precios relativamente buenos y, a | decir. Entre paréntesis, el doblete le vendrá bien a 


Ma resiste... 51 Arreba Hizo Esta Mañana en La Plata una 


íltimo momento, allá por el 1 ara compensar el sosegate que le arrea- Con PR Quinies, en 137 20, 62 L na : j e 
AO endle galieron a ventas, rematándose, res. | de no seguir su línea con Allanta IL Lo ES Diseco-: : $8 Tasigne - - : 50 Bueng Corrida al Pasar 2100 en 2'16" 4/5 
¡ ¡Jectivamente, en 9.000 y 6.500 pesos, Ni qué hablar | fual prueba que en esta vida todo se paga. desde que Salvatore la ha- 4 Pudo Gi ¡Puccini . .. á 1 EN 1400731 s 
[ad Si 20 =. a estas horas, no sabrán si ale- 'bía sacado de arriba cuañdo Ispahán lo dejó de cama a Gissimo y "Po0nero no Pudo Correr ha Yarú. . . 54 Código . . , 48/ En la mañana de hc, se cum- y Snow Ti iS ROS 0: Ant 
diisese O Tamentatse > e hromade la habla sotocado a Hora. No hubo, ayer “menores | por-Tener un Vaso Rajado | Extisteno - - 54 Amontilado . 47] plieron mumerosos, enseyos en eli, Mier do Apr eao: lea Losa, Y, 
O ES de edad” de por medio, que pudleran justificar —como en las oportu- N Bayoco . . . 52 Prefecto . . 45 | hipódromo de La Plata, Fué bablll. [Cusress Mateha, O. Baratuctl, en 19% 
o bestia al hombre. hay que reconocer a Leonor Rios nidades recordadas— una actitud de indulgencia, |: El pupilo de Ricardo Cepeda quej/ Premio Quibú — 3000 metros »¡tada la pista grande QUe £é encon- |y 25; Galielano, Mantoni 3 un compa. 
AO de > = nión Empezó con Elegida, y siguió con Linde le E R los Ci Da ! figura inscripto en la prucba final | Malquerido. 59% Cauce... . 48|traba ligeramente húmega, De la ¡ñero, Almirón, en 1 25; Martolomé, 
«smo el héroe de la rento ar cn elaborado. El hombre se. 9 May que Respetar los Compromisos dea reunióA dc ayer "en. Palermo 'Envoy. +: 96 Charla... . 48 | labor efectuada cabe señalarse ellJ. Gonzalez, em, V32" 29; 1neero, Ch 
Y e cole lodo porque con Elegida —que fué nuestra can- Reclentemente, ocurrió un hecho que, variando protagonistas, | | nc pudo cumplir su compromiso | Resiste . . 51 Standard . . 48 |niérito de la corrida llev: ¡Msño, en V3L" des fioreo 
o NE ea Pola roo” tanto más, estimable por haberlo se está repitiendo con cierta frecuencia. Hace rato que Lapelle: por hallarse con un vaso rajado. ;¡ Nervio . . 48 por Arreba, en 2.100 metzos, QUe 2) ames cabral en 118" 45 
alas cumpa O ticas, que se vino a 1 grina viene trabajando a Donoso, al cual iba a pilotear el sábado (| Arponero será puesto en cura y| A AÁ las órdenes die M. Fernández. des- | EN 1.000 METROS 
realizado a costillas de Artigas, que * en La Plata. El viernes llevaron al bosque al pupilo del Condal y, | !reaparecerá a la brevedad posible. | (Chinehibi e Seorvién no |£ontó cu 216” 4/5, con elente | afectada, T. Zapala, en 197%; Toed, 
Y «on Pontevedra, xXx * al dia siguiente... lo corrió Marcos (que después de la prueba A ¡Chinchibirra y Scorpién no | sinal. Tombién dejaron Luena im- ¡Oriuna en 137 25 Mutado, E. Artl. 
No sabemos si Da Silva habrá ido a Luján, pero de todas maneras afirmó que “era un globo ea: Enero ae el Tena de $ S, di Pomaso fué Suspendido | Hacían Pie en el “Matete” ¡presión los ensayos. cumiiidos Pos is le forco; Malraca 
5 la racha y, quizá, por influencia extraterrena Doubtless amane-, f los compromisos es algo fundamental en el turf. Si un jockey no ¿| : . a i | Paraguay, en el k etro, con, AS 
«orto la os so bastó para dar paso franco a Linde, que no tar debe echarse atrás después de haber aceptado un cempromiso de | 'en Palermo por 2 Reuniones | Luego de disputados los cotejos|ras a un proximo cotejo, y el de; azucena, prón, en 140", do 
anos Ayo dd di Testrlos ajenos. monta, menos debe hacerlo un cuidador cuando ofreció determi. | A ¡en que participaron Chinchibirra y | Azucena, que en la mita estuvo “tido momento en los primer 
train (1eps cdo pS * ES] la nado caballo a un jinete. Camblar a último ¡momento, Co | ai E e cuarta $ | Scorpión, se A 8l na eS ea OS Araniza, Alca: FA Diga Y 
ú ó eza. Lástima ; erjuiclo injusto al postergado, -que no solamente no ha podido ( | rrera de la reunión d> ayer en Pa. | sariato los-jockeys Héctor Padula y | se podrá verificar en el detalle que _Loreto, J. Gonzále: 
Mlotsem: hizo una e CRA Peral la PSEpide otro caballo, sino que ni siquiera ha tenido ofrecimientos | lermo. las autcridades del comisi García, respectivamente, a fin | «amos seguidamente: CAT ce Bara 
que después de la carrero a iccallla hará tabla rasa en tiro corto. para esa misma prueba, desde que propietarios y profesionales le | ¿viato vosolvieron suspender al joc.|ce dejar constancia que sus pilo- | EN 1000 METROS + mero a N20O lO een AI Estena 
«osa no tiene consecuencias 2 a Ran. visto. figurar” vinculado qa. determinado “competidor, Como | |key Salvador Di Tomaso por elltcados no rindieron cuants cta dej raraguay, F. Rodríguez, en Y 25; bue- O. Baralucel, en 1 Ma rroqal, Canas, 
A Prize no tiene fin, Ni para “ganar, ni para abonar dividendos abu. plenso que la miedo e la ética de ss proteica, Eo taria pemnino ch dos cena por a por cuanto no hacían ple [no; Selvatán, O, Baratucel, en VI"; Lo. E pao 35: Tato E Oria, tn 14 
bh mávos. Jugó con Kab, Consejo y Enjeu. A Melipilla no la nombro, por- de más que las comisiones de carreras reglamentasen el p! . isegulr su línea con Atlanta 11 en el barro. lrenzón, P. Bustamante, en 12? 25; Pr A ANP atsos, 


ihiza, J. Corté, en 12” 35; Sarinera, R.! Arreda, 3 


Í 
1 
h 


Para Hacerle Rebajar los LEY 0€ zz mombre Contra e 
Precios le Dió Una Paliza En la Capital se Registró Frío Récord.-La Provincia de Bs. Aires|| E NSEñaN der rrrreais 


es la más Afectada.—Hubo 20 Grados Negativos en Las Orcadas: | Con el objeto de considerar los . o ERE RONESCARACAS 


¡Dos Décimas Bajo Cero! Piden Ley de a mmoro con es 1995 


j:oblemas que atañen a la ense» 


REE anoche informó la policía acerca de un insólito suceso ocu- | 


are ora del OL dl sado, ¡alan ed E  IDESDE la actes de un aah benizo Y enga duo Como peo, el Invirno desen co mesa o, Buds ¿PERA Bi. 
Jujuy 1210, propiedad de ari » ' oda] robre el territorio de la República. ñ A 
“Gonzá a í s, dispuesto a colaborar a su modo E A A A es OR lmndos de Enseñanza Secundirla. 
Lo González, argentino. de 31 años, LE vida, concurrió a dicho local | Se vino el frío. Rápido y sorpre-; 26 su gran ofensiva, Fué éste un;¡ej ADOPT TON As C arenal At tármino de las deliberaciones 


se aprobó una declaración en 1: 
expresa; 


iento d MS - A 4 

en la campaña pro abaratamiento, ds. Ító | sivo como el rayo, El porteño no se fin de semana despiadado, en busca 
é y los para las mercaderías insultó ; lespi h s 

y después de observar los precios fija - olvida jamás de señalar su llegada. des cero de la columna mercurial, * 

31 almacenero, a quien acusó de especulador y le reclamó que pusiera ¡ki de tomar, con esa filosofía TisuS: ql D de 2 

am venta trapos de piso. *hicleron | ña que le caracteriza, las ortodoxas os décimas 


bajo 
fué e cinc >| que 


y cero 


grjpes en la cabeza. que le 


€ Lo alaca 5 imient precaticiones que impone el psriódi. + objetivo fué- logrado en la nemoria en que la 
ara p.vuer el sonocimiento. á e > A E NES, 

e Féx són proz1" Pliagres uyó, pero más tar- Co retorno ds la estación invernal. capital, esta mañan: las 7.15, la institución enca. 

Entre los dos hombre: Ba 1 agresor huyó, 1 PE Asi, de repente, la ra le <> ocaso hera en que el termóm2tro mar- iblemaa que hoy bo 


dijo con fal motivo una violenta de fué detenido y conducido a la 


o co gallo González Seccion! 20%, donde quedó alojado. | Sobretodos con olor a maftalina. Y décimas bajo cero. 


te n é el café, la mesa ds familia, la ofi- do 1 
- hasta la puerta seguido por el ára- —'p cuarto al comerciante, fué €: » 18 mesa Me A, $ a sid lo inferior 
Uchs ¡mienteas muchos Y «Mos se dez, lavado el una ambulancia de la de colncidieron en el comentario — frio del año, Aunqu en un solo punto Ape A 
tenían para seguir las incidencias ' As.stencia Pública al hospital Bosch: “€ un tama único; el frío, War la mañana, confirmando cl vez más 103 prin. Interpretación de los sueñes; Coh un negocio próspero; 70 


a cuestión. González aplicó va-' donde se comprobó que su estado De esto hace ya tres días, Porque p: hecha sorprenderte. YA] ta acción qa | % 
Ea Sunetazos 41 comerciante y revisie gravedad. Presenta fractu- el viernes último, aun el tiempo s: fino so de la tomperatura. bien benignas, y lesde su fir hace 40 n60s, | ULTIMAS DOS CIFRAS DE TODAS LAS LOTERIAS 
ducnó. con una botella que llevaba ra de huesos de la nariz y hundi- mantenía tibio, De una tibieza ex- Jas cosas iban mejorando para Jos IE Insistir en de una + A - ; 

esmieita en papel, le aplicó otros miento del cráneo. iraña y ddormecedora, El miércoles frivlentos. A'las 11, ya estábamos nu, On ica de la enseñanza media que DESDE LA PRIMERA JUGADA DE MAYO DE 1946 


cele semana pasada, había Movi- en 9 grados, eN 
; . lo coplosamente, luego de dos jor. a Ola de frío en el interior; ? 120 Centígrados! 
% das casi calurosas. ves la de frío en el interior ¡ pl 
Censúrase la Negativa a Autorizar un | nada casi colirocas. Es Jueves fué rior | 
¡1 de Es clespejó el, cielo y descendió N 
j j: ¡ p ini j e viernes é 4 Ñ 
Homenaje a Rivadavia y al .Laicismo. ¡ ¿dla hermoso, más bien fresco. Pero | Lia la de 1 


el sábado, el general Invierno 'lar- ipectalmente 


por horas com 


CORDOBA “Bs. AMES NACIONAL. TUCUMAN 


Jun ménimio, que permil 


indepanden, 05 4 
cie económica del prof 1 44.70 57 82 


Maa corra" | 07:51 28 93 5% 
” 14 44 43 46 79 
do otorga para | 03 87 29 82 76 
ia y libre al 3227 60 84 2 


bién el inte 


En cuento a las Orc 
también lograron el réc 
la estación: ¡20 centígrados 
nto de congelación 


a 
punto 
Aires 


2 Acción Laica Argentina organizó, para el 20 del corriente, un | 7 a a e: [anuencia palco O ET 
acto público en homenaje a Bernardino Rivadavia y en defensa A 3 ta la desvían de sus fines y llevan a la cÁ i 
Y ¿acto público ea homenaje a Bernardino Nivadasia y en defensa Desde las 8,13 Hasta las 10.25 de Mañana Estaremos a Media Luz la ein de 0 es 2 era a 0 00 0 AL 
soleo que guarda los restos del prócer y en el eutso del cual debían o 4 e Zas [vecialmente para ejenceras eilaia | 53 95994304 71150320 :33 
acer uso de la palabra el profesor José Más, el reverendo Julio El E 1 S ha] e T | A h ¡que sea el valor que para otras fínalida. | FS 50 46 62 3 
atames, los dactores Hillmiar Diglorglo y Ernesto Giúdice, él pro. ¿elipse Sera otal en una aja [des démgan sue exis su0 Utalos o 96 47 57 st Sd 
, pdectores 4 a ; decentes. | E 
peda monas 4 Y acción 2at cs. e ¡del País y Parcial en el Resto ii tl LOTERUS PROVINCIALES E OeRtA. NACIONAL 
De acuerdo a un comunicado de la Acción Laica Argentina. se y sa , AA sde slbles <a | CORDOBA Bs. AIRES — TUCUMAN A 
bio Comuni derprccaa a da Polich Ponero, celo dl | ? a ; [rs ave ixsdrbeblos SE, COMA, 0 AMES, TUCU | ¿LOTERIA NACIONAL, 
6 de mayo pasado, habiéndose denegado el permiso el dis 17, a menos | ¡RANTE el día de hoy serán ultimad iv d O (O pt IR 1 8 3 ras atrasadas a la grande 
de 48 horas hábiles del fijado para la realización del acto, 5 A e A j E OINCUSTA A eetlamano¡ de pe a fín de quel 4243 20 32 26. 51 MILLAR — CENTENA DECENA UNIDAD 
e el país los detalles de la organización astronó- | Y . LS ra ostubra | Ste | 
O Protesta dr A.L.A. ( ; A MOnOs desa naturaleza abarcan Ja faja de llerra en que ? desde octubre ia 1-02 1 1 1 
AN ; Asaltaron a Otro Chófer, mica y meteorológica montada pata observar el | £ó% Nataly olros puntos del país desde donde la a A . ie 0 A U 
Pis Ante ta : Robándol A óvil eclipse de sol anunciado para mañana, Los prepa- ' interposición de la luna será sólo parelal. nártones | LAS CURIOSIDADES QUE — ¡222srtos 27:cieos 27 sortos 
po.” Argentina ha enviado un tel obandole su- Automóvil | o RA ás EA gimen de > : | ES 
1 | del Mero, ios | REGISTRA LA LOTERÍA | LOTERIAS DE LA SEMANA 


na dió a conocer por el esta- 


ción aun ao ha sido 


3 el ministro del Interior en el cual * "AMBIEN anoche fué « €. Eclipse total (| En un Choque Resultaron | | 3 


icía Fi tado 1 Le 1006 e [| do muyor, las instrucciones desti:; er poder «dm. $ OTRO millar atrasado se dió! py; ra Pi Sorlra 
eñala que la Policía Federal ha de- Í 1 , | A A F poder ¡ > y os ( Día Lotería remios Sor 
sdjdo el permiso para pa TO AE rela Cápa: A LA EA (DT | Dos Personas Lesionadas | facilitar la colaboración |, | enla, Nacional. Nuestre estadísti- “9 Córdoba 19 5 100.0c0 
p s a re el ñol, de 64 años conductor del (ecnaid de uya sombra se despla- ' STA mañona, en la esqui | | de los radi En las mis: | tim. ¡Ca dabs el 23211 y sa 6 23230. 05. 29 Bs, Alres . £0.000 
rdino Ri- * automóvil de alquiler chapa esidas 200. kilómetros por hora na de las calles Belgrano | | MAS se expresa qu comunica, y, a me: | ieclr, se dlocón, el as la, 9) 23. Nuelonel 00.004 + 
nacimiento y expresa que ANUN A seupado por des | [fe Nordeste a Sureste— se hallan || s aran un Daria Aca e o LS TT acordes lar dol dos mid. cuya última gran 024 TUcumbn e NO 
> j 1 fi bé ed, pOr dos t] F - | | Tínea 21. conducido por Vicon- ñ IA Y cónel A O E E 
Edicto Polícia le E qui las eludades argentinas de Corrien A o: 104) 5 olectromagné on la dignidad de My cón- 102830+ su cantó el 20 cctubre 1 
4 de] Edicto Policial en q e fu E Mies Resistencia. Cruz del Eje y!| te Bauzo, e:tino, de 30 a ondas electromagnó con la dignidad DA a 1de (eaaiO 5 Ó el CORREO. 


da la jefatura para no permitt 
acto, fué declarado 


UA OPTA llejan en la ionósfe 


— De 


Mendeza. La capital de la Repúbli-' | años, emti para aregiur la SIGUEN <iendo los más 1 


2 ntemento [se -. José Díaz «Y Dominico) 


atentario contra el derecho q aso- + ; > | [ca de Chile, Santiago, dai: po | O! uan ¿ODIO nor hl y IAN idO| yz a OS cos a los oramios, los, souls E acuerdo al reglamento, col sespon: 
ón y re! S wi Lip y E tua 3 E. quien z prd: Unos n y le eS 04 36 15; enos Al. 3 " térmi E : 
elación y de reunión por la Supre- llegar a ese Jugar lo amenaza- | ¡rerimentará el fenómeno en $ | le años, 1 | esas ondas, ofreciendo importantes [1% ra Aldea: | Múmeros: Córdoba 75; Buenos Ál- ce en primer término venal € 


Cc UNE en fav ¡res 12; Nacional 10 y Tucumán 14. envido. 
' de tos egtorto | 2 EN LOB premios de pizarra fa-| Py, 
Zonal der Profexora- libiron en Córeoba las terminacio ' prohibica la 1 

1 Federal y alnes 3 y 5; en Buenos Aires 8 Ce loterías 


ma Corte de Justicia de la N con a de a plena. acompañaba Comig 
' » urmas de fuego, obli_ | ¡P hal cargentino, de 4 


ar alo UC iAOS vúndolo a hacer abandono del || € Visión parcía ES 
e side sapo Próximas al borde de la franja| | gente, los dos últimos fueron 
al 


diversos estudios | ro 
1 Bervicio |de 
d ñ 


2ntos “para 
se hallan a 
| de Comunicacion 
| 
| 


Jiménez Rosario». — Está * 
licación de sor!eos 
njeras. 


al Dr, Ricardo Guardo, presidente 


: en Tucuntán 


á iput sd de sombra total, y en condiciones || despedidos ECa e ( he z EA imientos del | Jacional 2, 4 hd e 
e lRAdajel he EN Lai vero sin robarle | $ Ge apreciar el eclipse en forma muy | golpear. PONT e ¿vimento ¡ aran e bite y Sue cercionan ten el interior | $e! ran Todas les cifras, e EN LO vue va del año, Ma: 
Parlamento Nacional Argimiino y 007 O 7 Mesarsieciónon | ¡marcada, se hallan las ciudades de || resultaron con heridas de re | Observatorio Astronómico Na: moño 17 DESPUES 6 sorteos conse. : cional no dió ninguna grande con 


án quebrror los; 1 Buenos Aires 1 y 8; Tucumán 
2 y 4 y Córdoba 2 


cional de Córdoba ha destacado, alce te z culitos, en Tu 
atorio Naciona]! € Nueva reunión If upares 

diversas entidudo: El jueves próximo el cintro con- | 

ones que actu 


ñ 'Formosa. Posadas, Santiago del Es" | | Jativa 
e, la entidad re- foro, Córdoba, La Rioja, San Luis | e on llevados pa 


ba k 
y San Juan. | | ración al hospital Rar Me, 
La capital del ES o halla [| da donde AUSULOR inteina_ 


importan ja 


| igual que el Obse 
[de 1 


E pri 


señalando la circus cia de que rraspe. 
entre los oradores designados figu- (1 ¿Us 
raban_ dos legisladores nacionales, a 1 

mente 


rayas pe 


ler y Mosset tu: a IES Male desarrollando su progra- | AS Ai 
los señores Eamtander y Mosset Hu. ment 2s perju elos materiales, ¿y le misma alivación ción +1 dos. ¡cn E bn le A Drde acios culturas. desarro. | EN EXHIBICION 
nordesta el eclipio ñ Me pS o | meno presentará su mm a dORAri xhibíción cinemato- ||, IA > UE ÍA 
SANGRE PURA DE CARRERA dor Braell * sobre el | a ctoros Malo Devaco LES al focal social, Corieno || 30 YEGUAS MADRES QUE FORMAN LA TOTALIDAD 


P 
2 nehez. el investigador T. | tos 3135. 
Es més Olivera y el proflesoz Antonio G 


'TELES DE CARKERA, 


Ie ántico hasta el Africa occiden-; pronunciadas en la zon. del eclip- y N 
[tal 


. ¿PARA CRIA tal. £e total, hacla cuyos li DE LOS PL: 


y calada ol da E z | 1) 
Yeguas madres, hijos de: Tevtete, Alan meet. ositos ctarios | |, En, Several, desde lodo con E a O A del HARAS “LA MANUELA 
p : ( a C Ñ z ente sudamericano, excl z E . j entes se encuentran entici E A 
Puro Fruto, Parolí, mida por Cruz, Diablo, Okilvers; (3; Su- [ [fa septentrional, podrá aprecíarse| O Las observaciones otros, y fueron agasajados por ts! RANDERAS | del Sr, Tomás Moore 
E ze 941 ¿, ALAN 


ARGENTINAS 
de algodon. de 2 x 1 mt. 


venta comprende hijas des SIGNATURE 

y RUSTOM PASHA, FULL SAIL, MUNTER'S 

MOON, PARWIZ, FOX CUB, BROADWALK, ELTON, 
COMMUTER, MADRIGAL 1, SEÑORITO, etc. 


entrando también en la venta los padrillos: 


CHANCERY (ganador de sels carreras ch Inglaterra) 


sición de nuestro satélite entre] Las alteímatlvas de toua indole! doctores Bernard H. Dawson y G.! 
rayos del sol y el planela que; causadas por cl eclipse zorán e54, 'Papia, Las comisiones han instala: 
bitamos. ¡diadas en nuestro país Por PEI-; do su instrumental en Jtati, Santa! 
En Buenos Aires senal especializado del Seivicio Catalina, El Riachuelo y 'Nutva! 


CUNFESOR, TOMMIE, TEJADA y MANDO 
Metereológico Nacional Los profe, Velcacia, | 


pee UTAAJBINS La ciudad de Buenos Alres y sus Carlos Martino! y Astolfl 

z + ; HE a ciudad de 1eNnOS su1es Carlos Martinolí y Astu! 1 
EMILITITA. ROAX. CONDENA | alrededores comenzarán a experi- | Jar. técnicos adscriptos al Depar- 8 En el exterior 

y FALSO tentar los primeros síntomas del ' tumento de Geoíísica, se lun Ínsta- 


con diferentes magnitudes. la inter- l autoridades de la provinci 
PADRILLOS PARA MESTIZAR o 


EMBASSY. 


A celipse a las 8 horas, 13 minor Y ¡lano en Resistencia. Úlilizarán apa Infor maciones pa oe dentes e 
3d DEL MARAS “La EISA” 4 segundos, recuperando el sol t ratos de suma utilidad para cl xi) *: ington expresgn que So s 
SU olriné acid 4 % AA y de su luminosidad recién a las 10.25. | to del propósito Derieguido, entro; ciedad Geográfica Nacional tiene; TANDEM - CLEW y HASTY WOLF ; 
* polranezs, macidos ¿1 1931 y 1014. hijos de A medida one el fenómeno av3n- Jos que se cuentan un plirrellóme. | Conocimiento de la terminación del A SE IPMATARAN El 
- ESPADON y YAPU es en intensidad, se regicirarán di-i ho. un pirheliógralo y abundante ' 3 60p parla! den ldl Ñ y AVEO 


n astronómic 


20 DE MAYO, a las 14.30 horas 


Pas 15 Horás, varsas inodificaciones en e) estado ¡1 strumental empleaco dn Juvestiga aue e ha 


: MÁYO, 
Arcentizo, 


de Ja »lmósftra, La femprialura y helinfísicas y de Jas radia- ayuvan, Bresil. j > 
> humedad varlarán sensiblemen- | ciones solares. e: té se indica nue el eclin en el focal de ventas dee Hipódromo Argentino. NS 
ho «féntoce otros trastornos de par catálozo en nCasa, Avda. ALEM 1950, Buenos res. Ñ 


se tota! comenzará a tas 12 


wich y terminará ADOLFO BULLRICH y Cia. Ltda: 


A 
y 

interés para los investigadores clen- | £ Ministerio de Marina ¿52,0 po 100-143) 20 508 7sis 

tíficos. Esas alternativas serán más Por su purte, el Ministerio de las 1253586 


Simultáneamente en Tres Cines Daráse “A 


¿Doble Actuación en la 


ANTE 
IERUSESNS 

LLEGO. — ¿Sabe con quién aca, 
bo de encontrarme? 

—Avise si me cree Pancho Sierra. 

—Pues con Enrique Suárez de 
Deza, el autor compatriota que ha 
regresado de España, 

— acrá alguna comedia 


ts 


—Si la encuentra nuevamente de- 
eéele buena suerte. 

“IMPA ¿Qué hay de la 
temporad teatro Solis de 
Montevideo” i 

Acabo de estar con E 
Gustavina recién U 
Montevid sostuvo prolon 

s con los inte 


BAdas e 
frantos ón presidida 
no Zavala Mu 


dond: 


que estamos en una 


ninada por cuáles fac 


s en cuanto a los 
stos que en el Solis serán 
vadus hasta tanto aquello 
alice completamente, Ade, 

que la sala sólo esta 
ible dos o tres meses lo 
Jita un inconveniente para 
rada plansada con vis 
de duración 
nanera que 


presup: 
muy 


una tem 
a] dont 


sca de una so 
los puntos de 


—¿Vonde? 


Pantalla y la Escena 


La en $ cine Premes Ea 
contratado al pepular cantor Tin 
ára que se presente en el 
rio de esa sala ju noche d 
le su pelicula ; 
ando (as melodías más eele- 
s de su repertori 
En “Fiebre” cumple una labor de 
tono dramático junto a G 
clero, Madeleine Sologne y Jasque- 
line Delubac, dirigido por Jean De 
lannoy, Y canta, entro ol 
posiciones el Ave Maria 
nod 


1 
salón 
Sarmiento 1820, el ciclo de confe- 
rencias sobre Ibsen, que organiza 
el Teatro “La Máscara” con motivo 
dei estreno de “Peer. Gynt”. Ha- ' 
Marcelo Menesche sobre el 
Peer Gynt la libertad”, : 
Seguidamente el elenco del Teatro 
“La Máscara" lmerpreio c daa 
nas escenas de “Peér Gynt”. La! 
»utrada a este acto es libre. 


Actuó el T. Alemán 
Independiente. 


El Teatro Alemán Independien- 
te, que actúa bajo la dirección ar- 
tística de P. Walter Jacob en la 
sala del Teatro Lassalle, Cangallo | 
Nro, 2263, puso en escena la nie 


za en cinco cuadros “Bachillerato”, 


LUNES, MAYO 19 DE 1947 TELE 


FONOS: 38=Mayo. 9031 al 9037* 


"AVISOS AGRUPADOS 


ES OS y 


na y el Rey de Siam” 
'En los Cines Iguazú! 
Luxor y [Monumental ; 


Un acontecimiento de contor:os 
xzepcionales señalará el estreno 
de la película “Ana y el rey ¡ 
Siam”. Reimplantado un sisten 
que se dejó sin efecto hace muchos 
años, la presentación de estefilm | 
se hará simultáncamente en tresj 
salas de- primera linea: Monumen, | 
tal, Iguazú y Luxor. Irá en ellas a 650x16 
partir del marie .3 de junio. Iren x 
Dunne y Rex Harrison son los 1 
térpretes principales de esta pro: 700x16 
ducción de ambiente oriental en 
tórno a la cual existe gran es 
tativa. 


| PLOMO a $ 1,30. 


[BRONCE h. $ % Kg; cobre, cine, toda 
jeélase de metales, viruta, camas, compro. 
ÍMONROE 4163 TA. Sa 


9; 


T. A. 79-0383 Compro 


CONSUL TRAJES . MUEBLES 
'ARIOS 


Corte y Confección 


práctico, > 
Y 327, 80. 


istema m: 


M— 564 | 


” » 


e a 129 


OJO, REVENDEDORES | 


650 x 16 


| Goodyear, 6 telas, $ 185 Y... 
del dia: 


“Doña Francisquita”” 
. . : co0x16 - Dunlop Nva, Virg. $ 103.90 ¡ 
Darán en el Avenida l Cámaras 32x6, nuevas USA 1 


Para el miércoles anuncian en el[ 420321 - 475x19 - 550x17, vi 
teatro Avenida la reposición («e la ¡34 ¡oodyear, 10 telás ... 
+! deliciosa zarzuela grande en tres rtas y Ad CO 
Amadeo. Vives, “Doña |yón, americanas. Revended descuen- 

; E ancisquitar A ésta Interpre. | 102 Tor lotes, Interior cotizo y despacho | 
¡tada por el homogéneo conjunto; 


la oferta | 


otrPde “Qué bello es vivir”, que 1e darán el miér= 
coles y el jueves en el Oceon y Rex. respectivomen- 


u ESCENA de “En la ruta de los corsarios” y | 


te. En la primera oparecen Muureen 
Henreid y Binnie Bores; en la segundo, James Ste- 
wart, Donna Reed y un núcleo de bulli 


que dirige Pablo Sorozábal, y que( 
viene realizando con el mejor de 


E as su ds ieuporida 32 6 10 | 
¡consecutiva en Buenos Aires, ; t 
SS 32x elas 


O'Hara, Paul 


osos chiquillos. 


1 


ña "Iván el Terrib 


NUEVAS, CAUCHO PURO 


1450 x 21 - 475x 19 


le” se Aplazaría Hasta el 28 


TOP 

EIA 
AN 
VARIAS IIS 


MBIO, — 
dió el barco. 
O sabía «que se fuera de viaje. 
—Es una manera de decir. 
—¿De decir, qué? 
—Que ya no hará el principal 
emenino de “El barco sale 


SS 


S 


Tilda Thamar per ñ 


Soy Argent 
HMaliana en 1 


O es, fácil conversar con Gian: 


[Gianna Pederzzini es la Alegría del Canto 


e | 600. x 16 —4 telas 
y 600x166 . 


E su éxito la ad! 
“Corrientes ocultas”, con Kathari. ¡| a alo 
ne Hepbutn y Robert Taylor, en el | 600 x 16 truck 
cine Metropolitan, Es casi seguro, | 650 x 16 — te l 
” se j 
más el estreno de la producción so-: 5 16 — 4 as Í 
viética “Iván, el Terrible”, de Ser-: 650 x 16 4 telas 1 
¡gio Eisenstein. Tría en dicha sala ALFREDO J. MONTE NO! 


a en Halia e 
a Argentina” 


pues, que deba aplazarse una vez 


na Pederzzini en estos días. El en- 


Para Ayisos en Esto Sección. Llame a 37 - 


Firestone, Good-Year, Royal, Alas; 


5630. 


BRONCE 
, ESTASO, 


PAGO ti9x2 + 
VIRUTAS 
CHIC: 


Sobres y Borsitas de Papel 


rebistas catar, farmacia, tAtAa 
especiales, cu da, 50. 
exentana, vendemos Aceptamos 
la) p. contec CASA BRIEGER 
atados Unidos 1338 — T, 4 


5. Pida infor 


G00x16 Nueva, Visgen $ 95. Se Necesitan 


» 119.-! 


Una cocinera competente 
Una siryienta para todo 
servicio menos atender la 
mesa. Bien recomendadas, 


A 
Llamar después de las 10 hs, 


CASA TOMAS - Jujuy 16411741 -Olivos-4590 | 


El Tiempo es Oro, Ahórrelo 
Aprendiendo A BAILAR 


CON El PROL 
M. DOP. 


POR SOLO $ 5, 


Se atiende de 14 a 24 hs, 
udayia 2664 - Plaza Once 


MEMALLADORAS 


EVAS 


con Pepe Iglesias. 
quién la reemplazará? 
doy informaciones a 


el Argentin 

) su comedia e 
sescrita — especialmenta 

X ja compañía de Josefina Dínz 
nuel Collado y 


original de Max Dreyer, obra en 
que intervienen bajo la dirección 
escénica de Jorge Braun, las actri- 
ces y actores siguientes: Mara Mar- 
kow, Ina María Muller, Edith 
Obersky, Lilly Wichert, Jacques 
Arndt, Georg Braun, Maximilian 


Nunca 
medias. 
Venga el nombre entonce 
—Golde Flami. 
—Realmente es otro 
Flam 


“gol” de 


sayo de “Fedora”, obra de Hugo Giordano que no se ha montado 


aún en nuestro coliseo, absorbe la mayor parte del tiempo de la co- 
nocida cantante, 


—Solamente unos pocos habíamos cantado “Fedora” en ocasión 
anterior —explica ella misma, 
O La cantante 


4 Ps lane e 5 Alres estoy tan 7 
No €s necesario que Gianna Pe-| le eh Buenos Alrta estoy, tan a 
derzzini entone un atía para apre, | EUsto n mi país, ¿Cómo no 


DE MEDIAS, NU 

IMPORTADAS DE 

I'TALTA, LIQUIDO 5 
MAQUINA 


i miércoles 28, 
¡reclóntelfpercóles Av, Quirno Costa 3301 — 69-0479 
FARRICA 


MICKEY "ana 


D 
| VENTA DIRECTA AL PUBLICO 
¡ESMERALDA 280 T. A, 31-696] 


“Fausto”, de Murnau, | | 
da Hoy Gente de Cine, |' 


IRCSIGUIENDC su sexto 
ciclo de divulgación artís- 


iver= 


ha estiblaido sea el primer estre 
no a ofrecerse en la «ala de la ca 


Blochert, Ger: Nivel, Leopoldo; 
Paschkes, Egon Straube, H. Wi- 


—¿Es un chiste? 


No. una manera de decir, tam- ¡simple acento cotidiano está lle- 


¡ciar a musicalidad de su voz. El! 


voy a estar contenta sien la-A tica del séptimo arte u 


sal, el Club Gente de Cine ex- 


gentina todos me quieren, apo; > : 
Ñ h humará la famosa película de 


¡CREDITOS 


Me Bartolomé Mitre. ... 
5) E CHENAL, — Llegó al país 
¡la primera película filmada por 
Pierre Chenal, a su regreso a 
Francia. “Feria de quimeras”, con 
¡Madeleine Solongne y Eric von 
ASI la presentará París 
Film. 


CHARLES BOYER 
JENNIFER JONES 


en uno comedia satírica de Actuará en Breve la 
EISTILUANTOSAÍ Orquesta Municipal 


| Dentro del programa de los nue. 
El PECADO DE lvos proyectos culturales de la Na- 
ición, la Secretaría de Cultura y 
Policía Municipal, por intermedia 
de la Dirección General del Teatro 
¡y la Radiodifusora Municipal, die. 
ron vida a una orquesta sinfónica 
con elementos argentinos llamados 
A concurso, jóvenes en su mayoría 
y egresados de los conservatorios 
musicales Nacional y Municipal, 
Incluída en las actividades de 
aquel teatro oficial. Ja Orquesta 
Sinfónica Municipal está integrada 
por más de € 


mi labor con aplausos entusiastas 
y recibo innúme atenciones? 
3ianna Pede ise expr 
vastellano correctamente, Lo ha- 
cemos notar 
—No olvide qué estuve entre us: 
tedes en los años 1937, 1939 y hu- 
biera vuelto en 1940 si no estalla 
la guerra, Y ya ve: soy 
antante que abandonó la peninsu- 
después de Ja paz para venir a 
Argentina. Estuve €l año pasa- 
«lo, estoy en éste y Mo sería difíciz 
qe volviera €] próximo... 
—¿Hasta cuándo se quedará en_ 
tre nosotros?... 
—Más o menos haste mediados 
de agosto, fecha-en que viajaré a 


no de inflexiones sonora 
tono gentral cálido; que 
veces habrá re 

sonado entre lo: 
poéticos monte: 

de su ciudad na- 

| tal: Trento. 

| —El*de San 

' Roque era el pre 

ferido en mi ni 

ñez —evoc a-- 

Subía para jun. 

tar flores en Ja 

¡ primavera. can- |: 
tando, al igual 

¡que todas mi: 

| Compañeras. 


con un* 
muchas 


la primera | 


26-4887 


Murnau, “Fausto”, que inter- 
pretan Emil Jannings, Gosta 
Eckmann, Camila Horn y Wi- 
lliam Dieterle. 

Se pasará hoy a las 21, en 
Fray Mocho, Sarmiento 1820, 
iy junto cón la leyenda nórdica 
1 | “La crónica de Grieshuss”, de 
Arthur von Gerlach, anima 
da por Lil Dagover y Paul 


Heriman. 
| == ) 


pl E 

j tica, de me: soprano y de Con- 

? trallo. . 

| <Ú¿Qué opinión tiene de Jos can 

tantes y cantantes argentinos? 
Contía lo esperado, esta curiosi- 

dad periodística no intranquil 


a sota firma! Salta 1281 


en10,15 y 20 
meses, | 


Recepto-' y A 


AE 3 ACADEMIA DE CHOFERES 
desde $ 160, Enri a, “LAMELAS 


al cont, MANEJO. DEONICA 


RADIO LAVALLE EY AUTO PESAMEND 
LAVALLE 1150 — 'T, A. 35-2858 -URSO compiero $ 


: DIAZ VELEZ 4772 
¡[PUBLICIDAD 


lavepta Trabajos de PL, DIS 
PLAYS - VIDRIERAS . DECORC 
LETRAS y toda clase pintura a soplete, 


EXTRAVIADO 


razalete oro y piedras aguamarinas, en 
etro trayecto CALLAO 2001 y calle 


| Cuesta imagi 
¡nar a Trento. 
noes GIANNA PEDERZZINI 
todas las cosas como el asiento 
de su célebre y adusto Concilio, con 
sus calles Jlenas de chiquillas y chi- 
' guelos Cantando a todo pulm en 
tonando canciones tirolests, a cuya 


TEATROS 
a las 18 hs 
del plan 
Pecital Chopin. Progra- 
Mar. op 40 en la ma 


COLON — HOY. 


AbOo: 


1 aboro 
NTEA cimp, 3 35 
1186.38 
cómico 
des 1% actriz 
2315: El tan 
que saberlo bailar tinc ponen 
¡Que sn lo sepa Nienla? 
ARGENTISO - B 
Hoy 18.15 y 22, x 


en venta 


Da 


384083, 
DÍ 


guay 918 


ult 


21-2368 
sm. de: CHOPIN 
rest, e A, Her 
seras, Dir: Rie 


entes 


TA Hoy 


y Cañiso. 
1820 y 

CIO RE 

eriollo.como no hi 

Alhero Vecare. 
CASINO 

“CÍA. Ark 

el astro de 

elenco. Ho 15; 30 horas de mu 
Jer; 21.45: La revista de Nylon, Platea p 
sere $ 430 


có o 


rada aratuita 
l artistico de la 
$2 
E Victoria 
1014 4157 . 
Cunill Cater presenta a 
Ar. de Cometa Lalsa Vebil, e 
encon ento A 
AZUL ino apta 
de Eduardo Boro E 
ICEO - HIVADAVIA y Po 
CUE elpeñcle de com 
Ariño; Ana L 


197 
LA MOSA 
de 1h años, 


na 1870 y 
109 represent 


MUNICIPAL 
A 


r 


lelba del maestro Lamberto Baldl, 


¡de Buenos 


CtmIuR Trio! 


mn profesores y es 1 
su director estable el maestro Lam. ' región pertenece, 
berio Baldi, batuta de prestigio en 0 Intérprete 
organismos [ » 
oa e milares del Brasil Y | pero 1a intérprete de tantas ópo- 
La presentación ante el público | 'As no experimenta nostalgia de su 
Aires de la flamante Pals, cuando está entre Nosotros: 
orquesta sinfónica, se aguncia para —En Italia me llaman la argen- 
ei miércoles. Sus comienzos artisti. lina 0 la argentinizado. Un perió- 
cos formarán parte de la tempora: dico yegó a d*cir que me habian 
da dej año en eurso del menciona. Merdido, como lírica nacional 
do ttatro oficial. proponiéndose las. —¿Y es cierta esa acusación? 
autoridades del mismo desarrollar —No. en el exacto sentido de la 
con ella el arte sinfónico y acre- 


centar la cultura musical del país. siempre, "pero también 


NACIONAL DE COMEDIA — Libertad 
815. 412224. Hoy descanso de la Cía 
A las 18.36: Concierto por la Orquesta Sin 


fónica de Córdoba, Platea $ 2 Mañanz 


| ratas: 


TEATRO DEL-BALLET, dirección de 
rberg. Nuevo programa 


ODEON — Próximamente presentación 
LINA con <u gran Cia 


ISOL DF E: 


1215 y 22. 
PTE. ALVEAR - Corrientes 1559, 356076 
E Carravallo, Cia. Ark 
neisco Canaro. Hoy des 
una de miel para fres. 


SMART 
Cía Est 
Fanny . 
215 únic: LA LLAMA ETERNA, 

- 3 22, estreno de la comedia de más 
éxito en N, York y Londres: Nacida ayer. 


SOLEIL, - Corrientes 3150, 79.2307, 
Cia Lux los reyes de la ope- 
reta $ 21.45: Dificil <er honesto, 


A 
VAMIEDADES - Lima, 1615, 51-1303 


Hoy 18.30 y 9230: La evlpa la flene e) 
gallego de enfrente, Notable erración de 


MARCELO RUGGERO y su Cia 


neralda 320. 35-451 
la dios. blanca: Tuya 


AMBASSADOR - Li 
ioy 18.40 


31 0766 -- 
E ADIOS 
L. De 
23: Va 
r pull 
AMERICAN — Córdoba 1 0494 
Hoy: Una tacít sin cabeza; Carmen, 
de Triana: Bartolo tenía una fanta 
ARIZONA — Lavalle 067 
El regreso de M Aven- 
s en Brasil 


la 


Mo; to, 
1 


Corrientes 746. 215541, 
Sombras en 
$ 0.60. 0.80 
Piedra 646. 316346. 
sin cabeza slo men 14 
Vega vuelve; Un imarido 


: Peligra atómico 


ATLANTIC 1 
Hoy: Una muler 
las Heras: Yom 

vr 


grano 1260 
sin cabeza: 
serán 

de Mayo 


382726 
El hijo de 
hombres 
615 


El 


Cont 
terror 
Guarda 
<BMIOADIWAY . Corrientes 1155. 35-2345 
Hoy 17.10 y 21: ¡Av. qué Lalú!, eS. Da 
vi; 1840 y 2240; DEJAME QUERERTE, 
e. Disna Dirbin. Plet. 3 3,50; pull. $ 2:50 
Ae CAL! A0 Callao 99. 35. 1898 Je 
Moy; Una mujer sin tabess tine. 
fuen, 18 añ1; La ley del norte: Error 
afortunado, Platea $ 1,50, 
OL - Banta Fe 1848, 
5 2.009 muje: 
Pla 
ÑA —= Corres 
Patagonia; 
tesaro 
mujer naa 
— Defeidsa 940 


co; € > 


tutiro de 
cron. 
Ho El 


CISELANDIA - Corrientes 17 


ama La hechicera; Marina, 


19 


COMEDIA — Paraná 
Mos 2930: Capullto de 
eo + 4 no 
lBar, e. Carlos Gardel, 


2510276. — 
2130: La 
y Mi Tango 


ELECTRIC — Lavalle 836, 235-1846 
Moy: El fantatma del castillo tinc. men. 
14 af.): Terror en la noche; Tánger. 0.60, 

EXCELSIOR - Corrientes 3234. 62-4637 
Progr nac inemen 18 2ñ05): Las tres 
Rosa de America; Nuestra Nata- 
cha. $ 0.60 

ECLAIR - Corrientes 1428, 28-4138— 
$ 040. Fin del camino: Hombre temera 
rio; Sombra del escorpión. 

UMONT - Rivadavia 1635, 380606 
sin cabeza; Los hijos 
tenía una flauta 
,, 38.6966 - 
las eternas; BAJO EL: 

A, canciones, balles y cos. 

les 
- Belgrano 218 

"mujer sin cabeza . 
Bartolo tenía una fíauta, 
nc, p. niños de 14 años). 
INE MITRE . Bme. Mitre 133% 
Una mujer sin cabeza; Car- 
la de Triana; Bartolo tenía una 
Y CINE FLORIDA - Florida 


Hoy 18,15 y 23, R. k 
Maworih en: GILDA (ine men, de 14 
años); ? a senda del amor: 20: 
Qué noche aquélla, Pull. 0.60, 

IDEAL - Siipacha 35 - 3300. 
Hoy 50 y 22.50: NUNCA TE ALE 
JES DE MI, p, E. Flynn, E. Parker; 
16.40-20,50 Honor y gloria. p. B. oc 
Davis, MH. Bogart Viernes: LA 
SINFONIA FANTASTICA. 
GRAN € 
334, 38.7443 
Viajero 


INCA . Corrientes 1550. 35.6118. — 
$ 0.80: Aladino y la lámpara maravillo. 
a; Nunca tendrás un centavo; La' cé- 
lebre aldeana. 

LUX - Corrientes 1312. — 
Vars.: uerdos cinematográficos: 
file de la policía mexicana; Notic.: 
venganza de los muertos vivos. $ 010, _ 
ROPOL — Lavalle 869. 351936. — 

La pícara princesa: La senda 
tinc'men'14'años). $ 0.60. 


Des- 
La 


JETROPOLITAN .Corrientes 
Hoy 18.20 y 22.20: CO. 

¿LTAS (incmen. 14 

¡ : 'harine Hepburn y R. 
| Taylor; 17-21: Vars. Miércoles; Iván 


Pull. 1.50; 


tumbres regio, 
- el Terrible, c. Sergio Eisenstein. 

MUNDIAL _ Corrientes 959. 35 3545 
Hoy, en col, Sabú: El ladrón de Bagdad; 
¿El Ñijo de lar fieras: Vars., not, dibuj. 
NOVEDADES — Florida 364. 31 5155, — 
Cont. Excl. Not. Francés: Stalingrado en 
la actualidad: Problema de Palestina; 
Gibraltar nazi arrasado; El nuevo rey de 
| Grecia; Not, Arg.; Dib, en col; Vars 
| NORMANDIE - Lavalle 861, 351600 
Hoy 18.45.2245: ESO LO DECIDO 
YO, p. Georzes Ralt-Silvia Sídney: 
17.2): El testigo mudo. Miércoles: 
CON EL DIABLO EN EL CUERPO, 

p. Susana Freyre y J. C, Thorry. 

No - Lavalle 739. 22-3515, 
Hoy 18.50 y 22.40: Se necesitan maridos; 


men, 
flauta 


*: 


LIBERTADOR . Corrientes | h 
1813 y 2430: Notes Mos: Dos locos Tras Un fantasma; Salo- 


J Barre ino apta¡ mé la embrujadora; Criminal por amor. 
men. 18 años): 20.30: (Progr. ínc, p. men. 14 añost. $ 0,60, 
y ú. Pull $ 2 | PARIS. Lavalle 769. 31.29:6. 
viernes 23, estreno: MAMA, Emma Gra- | Hoy, cont. hasta 0.30: CAPITAN FURIA, 
mática y Benlamino Gill | P. Y, MeLaglel 
Corrientes 1750. 35-! 4 PETIT SPL 
AÑERO, P. March y 
Rurqbo a la muerte; Dibuj. 
Cont, $ 1.50, 


ARAMOUNT '_ Lavalle 645. 35 


DIM 2 Libertad 936, 
Una muler sin cahera 
(inc, men, 14 años); La ley del nor 

tez Varieds. 

Je UIAzA - Corrientes 

Una mujer sin-cabeza (Inc, meno 

16 añ): La ley del norte; El poder 

siniestro, Flatea S 1.50, 

POMTESO . Corrientes 846, — Moy: 
Not. e: Stalingrado en la actualidad; 
Voladura de la fortaleza de Mellgoland; 
Barcos Ingleses estrellados; Not. Panam. 
Censo en Bs As; Samba brasileña, e. E: 
paguetti; Dib. cal, $ 0,60, 

PREMIER - Corrientes 1565, 35.2113 
Hoy 18.40 y 2240. VOLPONE Ino apta 
pmenoriVañ. e Inconvmen1826.», € L. 
Jouvet; 17 y 21: La esclava 

; Vars. Pull $ 15 
FIEBRE. € 
: TINO ROSSI y su orquesta 
|, PRINCESA - Sulpacha 460. 351112 
Hoy: Tal para cual: Bésame y verás (in. 
conv. pmen; 16'a8.1; Eso cue aman 
amor. $ 0.60, 


y Varicds 
“LUXOR Lavalle 060 31-389, — 
Hoy 18 y 22: EL FILO DE LA NAVAJA 
ino apt, mendd añ, e incmen, 18 añ. 


20,40: Voriedades 


GRAN REX. Corrientes 257, 257000, 
tos 18.3 Jo: MALDITA MUJER (na 
apía menores 14 años e incony. menor 
de 18), c. Humphrey Bogart y L, Scott; 
21: La hueila del asesino, Pullman $ 2, 


IONUMENTAL - Lavalle 730, 315815 
2245: Un joven de suerte, 

la orq. H, James; 21: 

O. M 


rrientes 260, 431335, ( 


OPERA - 
E Espectáculo único 


Hoy 
en 


io CITY . Corrientes 2037 48. 0030 
o aa e le are; Mi amigo Rusty: La eraba nesta; 
340, MO Jlores de pledra (OMS ciar hombres: Contrastaque, 4 030 


cpaleses: he séptlena ro? C. By | mar - Bamieralda 425. 201860 


E Mos: Simbad el marino; De, vuelta al 
nido; MI novio es un campeón; “Flor del 
Jardín zoológico; Buen patriote. Y 0.604 


ACHA Suipacha 442 


A 5 ICTORIA _ Avenida de 
0 832, 341491. Plat. $ 1: La aurora 
loz valientes; Angeles con caras su 
: Los bandidos de Oxlahoma. 

IGUAZU . Eavañe 940 15114 

Pull $ 2. Hóy 1830 y 2225: Tujo es mi 


corazón, L Bergman; 21.10: La hija del 
Zivorel Zo Mofett. 


RENACIMIENTO . Lavalle 023, :5:1850 


men. 14 años); CORAZON, 1. Menta 


ROSE MARIE . Lavalle 750, 41 5453 
> 19 y 92,40: Not: 1125 v 21: 
AUS eel AN ceso 19 
> - NAS ), € P. Muni; 20,51 
RAN PALACE. Maipú 454 21-463 — has e 
pul 150 1925 + 2243. a AMES 
che ino agtmen 14 añ : Bu noche 
iriuníal; Varicós. 


ROTANY . Corrientes 545 231-8081, — 
El desastro “Texas. Oro negro y Ícac. 
; oscu inundada; Vida altana; Cien. 
cin en el ártico; Méntlrosa Incorregibie, 


Completa. $ 0.60, 
a 
ant A 


GRAN SPLEN 
20; La y 

de lor cant 

un cabeza 


LA maja 
Una mujer 


MINDD m0 35 

Bom 

Vida de 
H 


0 de cop 
tene y 
Jarars 


SELECT LAVALLE. Lavalle 02) 


Duke e Lóvez Lagoz 


palabra. Me siento italizna como: extraor 
cierto! abord 


'ontinuado. | 


21: Claudia y David. Plat. $ 2.50: pull, 2,| 


, Paul Munt | 


* | 


mal 


Tino Host! 


Una mujer «in cabeza, N. Marshall (Ino. 


Itio de Janeiro para efectuar una| Gianna Pederzzini, Sonríe tran= de ONA 36159 , 
temporada en sus teatros líricos, | quila ITA, 69-193 T. A, 69-2058: 


. Operas favoritas ¡ —Es un plante] muy bueno, don. | Es 
Y , 
Estudio 


E e % E de se advierten por igual las condi- ¡ 

—¿Qué óperas cantará aquí? — | ciones individuales y los méritos, 

—Además de “Fedora”, sé quel de los profesores. Titnen condic 

actuaré en “Cavallería rusticana”,! nes para ser cantantes de relieve > 

pero ignoro cuáles serán las de: mundial. ¿ LA VALLES 

a , -. 1 EL groom interrumpe ej diálogo 

—¿Y Cuál es su ópera favorita? : Nuevos compromisos urgen a nues: | 

¿ En realidad no tengo preferen-¿ tra entrevistada. Antes de alejarse | 
cla marcada por ninguna, pero 10/ mira a traves «et ventanal la Hu- 

[ puedo olvidar que en mi debut,! via que cae, gris, suave y persi 

| que tuvo Jugaf en Messina, la trá-;¡ tante, desde la mañana. llo prepara en Tango, Foxtrot, 
gica ciudad de Sicilia. canté “Laj  —Me entristecen estos días. Ado-¡Swing. Milonga, Vals, Conga, etc. 
forza del destino", de Verdi i ro el soy y la luz violenta 1 El estudio de danzas más amplio 

Fuerza es Nacer una pregunta, Es explicable la preferencia. *To. |.1 lujoso de Sudamérica, y el más 

teniendo de interjocutora una ar-' da ella es un molde de vitalidad. | Indicado y recomendado NES 
Uista de los quilates de la magní-. La naturaleza puso, así, punto fí-| "lat POr 48 prestielo y seriedad. 
fica intérprete de “Carmen”, cuya! nal a las cantantes diminutas, enj 
Partitura Je permite abarcar su ex.| su mayor parte rechonchas. Gene:¡ 
ario registro. capaz de¡ rosament*, concedió una yoz extra- 

el tono de soprano dramá.' ordinaria a una mujer atrayente. 


EN SU PROPIO EDIFICIO * 
DE CUATRO PISOS 


| k personas de cualquier edad o po 
"| siclón socíal, en sólo 4 u 8 días 


“Juez Estrada (Palermo Ch 


CANGALLO 1610—T. Á 


Se gratif, 
muy bien devolue.: T. A. 12- 


ROGAMOS NO CONFUNDIRLO 
Cursos de enseñanza desde $ 2 y 
hasta aprender a baílar bien, $ 12, 
Hora de 9 n 23, y tambiés vc 
mingos y feriados. Un salón para 
cada alumna o alumno, Pida ma 
yores informes, sin compromiso, 
por teléfono o personalmente, 
Enseñanza también por corres 
pondencia, — Solícite prosntetca, 


38 - 2614 


|. GRA + Boedo 717. 45-4233-7156. ! LINIERS 
mujer sin cabeza; Los hijos -—— - > 
Bartolo tenía una flauta. CAPITOLIO --Rivadavia 11450. 64-0269, 
¡ blanca. Hnos. Marx. Super $ 0.60, ¡ 2 A | Extraña revelación; El fantasma del Ca: 
- B, de Irigoyen 500, 382127 | SELECT, BOEDO - Boedo 915, 45-3567. | tilo: Sudán Montez, H 
or en las sombras ¿no aptimen. 14 | Arsénico y encaje antiguo (Inc, men, 18 | +pisoN — rivadavia 11440, 64.0210, —¡ 
lañor); Esclava de un recuerdo; Tirando, Años!; La extri ELE su amigo Tiel: Aventura en Brastl, T. | 
Un millón. Platea $ 1 , | = E El regreso de Montecristo, ¡ 
UNION — Independencia 2850, 45.2565. | paprrEsTo CINE LINIERS - L Paz y! 
Dias sin huellas (inc.men 14 añosl: AL 7 — yyiad vadaría. 653-1010. — Un nuevo ament- 
A vadaria 4o22 cocamas. — [MAC onen la de Triana; Una moler in 
| FLOHIDA - O. Giiemes, 31.0255. — [14 Las tres víctimas. 0.80. | CADeZ0. shall, 
Hoy: Francesitas; Tres muchachas de Pa. í PALACE RIVADAV 
rís: Carne tentadora: Instituto de be- 161-1390. -—- Intermezzo; Rapsodia de Ju, 
Jeza, Prog, no apto :nenor, 16 años, vertud; Viejo Viena 


NORTE 
| mOU - Pueyrredón 965. 472316. — 
latentura en la noche; Culpas ajenas 
Canción inolvidable, Paul Munt. 5, 0.80. 
GRAND FALAIS - Santa Fe 2840. 42 


| TROCADERO -. Lavalle (1.05 ANDÍ 
820, 35-145, Detective sin quererlo: | Hoy: Un 


| La liga de Josefina; Una noche en Cas: 


EN 
— Cartas a mi amada; Ca, 
mino de Singapur; Mi esposo es conde 


| AV Se COLEGIALE: 

| COLONIAL - Ay. Mitre 141, 22.7097.— | A 

E Ml Vera, de URIladOs, E) ARGOS - F. Lacroze 3455. 54-063. 
| MAIPU - Majpú 116, 227691, — Hoy: | Lotes 
Mañana es vivir; Invasión atómica; El [ “para niños menores Je 11 Vards, — Antes que me mueza; Bailando 
vengador errant | 220: UNA DIVA EN APRIZ GILDA tinc.Imen, 14 años) 
15595: sección de variedades, - ETA: 


REGIO - € pz . a o 
2240: TORMENTAS DE PASION, A — Moreno 2967. '45.3750. — Moy 
Lupino: 21,10: UN MAÑANA MÁS: | Sombrero de copa;-El Juego de la muerto | 
20; SED DE CARIÑO. — Mañ.: El | ; (inc./men, 14 años); La divina aventurera | 
diablo andaba en los choclos; Cuan- $ | LORIA - Rivadavia 3058, 621436! 
40; en; ¡el clelo pasen JUla Los hijos del otro; Romance musical; L.| 

UN? María Rosa (inc, niñ. 14 0ño | 
CA - Rivadavia 5938 CAE 
50, — Ena mujer sin cabeza aso 
p.men. 18 años); La Jey del 10 : EAS 
morte; La amenaza oculta, A, Doram. [ [0 Damos Me. AS esa 
RIO DE LA PLATA - Parral y 


*k LOSE - Rivadavia 38 
Gaona. 60.503, — Una mujer sn Moy: Una mujer sin rabera (Inc. 
eabera (inc. menores 14 años:: La 


men. 18 años); La ley del norte 
ley del norte; Fantasmas hohemios, ¡ ataque en las tinieblas, J. Dapto 
C. Grant y C. Bennet. Compl. $ 150. o 


airis jenee PALERMO 
LORES Santa Fe 830, 71.188, 
$ E de Carlos; Así es el tango, Tito 
jardo, Pulinran $ 0.80. 
COLISEO PALERMO , Serrano 243 
1720. — Aventuras en la noche: Má 
allá de Ja tumba; La araña negra; Gua 
día nocturna. Completa $ 0.60. 
LONDRES . Cuel. Diaz 1427. 
Curazón de piedra: El club de la cigl 
¡fa; “Codicía y castizo: Not. Arg 
IS PARK. Santa Fe 4198, 71-3401 
ivVards, ;El hijo de las fieras; Tax imujer 
sin cabeza. Men, $ 060, 


AVELLANEDA 


ALMAGRO 


| 
| MOLLYWOOD - Corrientes 4258, 
590-4213, — 18.10 y 2245: LA ISLA 
DEL TESORO: 2120: TARZAN CON 
'TRA EL MUNDO; 20: LOS HOM. 
BRES NO LLORAN: Vards, — Mañ.: 
E: hombre que truncó su cabeza 
Corrientes 3916, 79- 
22.50: LAS TRES 
¡| RATAS, M. Duval; 2130: INTER» 
MEZZO. 1 Bergman: 20: ESCAN= 
DALOS ROMANO; Vards. (progta, 
ma inc. menores de 18 años!.” 
| ROCA - Rivadavia 3753, (2-1516, 
| 1u y 22.50: SATANAS Y YO, P, Mu- 
ni, 21.10: 2.000 MUJERES (inc. p. 
| | menores de 14 años: 20.20: CUL 
DADO CON El VECINO; Dibufos, 
cómicas y variedades. 


MEDRANO 


3501 02. — 18.10 


FLORES - Ritadarla 666l. 

Moy: Una mujer sin cabesa"(Ine. 
men. 14 años); La ley Jel nort 
buque de los supliclos, $ 1.50. 


SEDA. Avettaneda 3811. 67-5835 | 


| BARRACAS 


BRISTOL - Vélez Sársfleld 250, 23- 7 
[La hechicera; La selva de fuegoi El TeY | cont. 1430 4 24: Los hijos del oiro, las 
| 54 divierte, Platea_$_0.60, lárata: Roníance musical, L. Lamarque; 
| EMES . Montes de Oca 972, 21-4072 | María Posa (inc. niños 14 años, 
| La aurora de los valientes; Angeles con 
[cara sucia; Variedades. 


BELGRANO 
"7 Cabildo 2345, 3308 


Moreno (inc, men. 14 
ina: Bajó un ángel del 


Xx. Rivadavia 1802. 37.9520. 
Joy: CONFLICTO SENTIMENTAL. 
Jokin Payne y Mauren O'Hara; CA- 
ECA, Carmen Miran, 
UERFANA; Variedades. 

PLATEA $ 0,60 


Serrano 2454, 123101, — 
Tirando un millón; Variedades; 2000 mt 
Jeres ¡Ine p. men. 14 añost; Satenás 
y yo, Paul Muni y C. Raíns 


PARQUE PATRICIOS 


H Él ROSEDAL 


| -.. 
! PUEYRREDON - Rivadavia 6871. 
603-0390, -— 18 y 22.50: SATANAS 
Y YO, Peul-Munt; 21.15: DOS MIL 
MUJERES P. Calvert: 20,30: La 
! moda en EE, UU, Jueves: Madas 
| ino ap. men. 14 año 
- Gral. Artiga ALI607. 
CONFLICTO ' SENTI. 
MENTAL. Maurecn O'Hara; 21.35: 
'ARA DE MUSECA, Carmen Mi- 
randa; 20: ODIO QUE MATA Mer= 
le Oberon y G. Sanders: Vards, 
SAN MARTIN - Rivadavia 1000. — 
61 3365. — NABONGA; EL SUBMA 
RINO- FANTASMA; ASESINOS DE 
LA BELVA: HILLY EL SOSPECHA. 
DO; Variedades y dibujos, 
COMPLETA 4 0.40 


- Rioja 2054. 61-1941 
sin pístoles: La 
Ferror en la norhe. 
y Caseros 1312 
:; Camino de Sacramento, J. 
El elrco, Cantinflas. 


- Cabildo 

33-100, — Satanás y yo, P. Muni 

2.000 mujeres (Inc. men. de 11 años 

La silla de la fortuna; Dibujos. 

GRAL PAZ Cabildo kl “Ak 

3344, Una mujer sin cabeza 

«inc. men. 14 años); La ley del nor 

te: Noche tenebrosa; Magníflea mu 

fee (Cont. 

M NON - Juramento 2433 711-1880. 
EX vale de las nieves; Pamela, Vende 
de frivalidades ¿nc men. 14 años 
barón fantesma (inc. menores 18 añosi. 
PRINCIPE - Cabildo 2327. 132181 
El monje blanco; Ay, Jalitc, no te raje 
Vértigo (prog. ho ap. men. 14 años e ino, 
menores de 18 años. 

n117- bildo 643. *1.0680 

Una mujer sín caherá tinc? men ! 

14 añosd: La ley del norte; Vardo 1 

Poder sintestr 


Maj 


PATERNAL 


SEÑad. Áy. San Martín 2058 
verlado Y, seltclo programa a bracios PO. 
pulares. 


ra 


RIAVICINI Av 

073. Cumbres borrascosas; 
dir de Alá; Torero a la fuerza. 
O ARICCO Ay, 8, Marlin 2 


Eli-Eli; Madrecita: A 
hablada en Idishi. 


San Muytín 1851, 8 
an Ain, 1851 


SELECT JB, Alberdi 3941, G1.8145—? 
Hoy: Úna mujer sín cabera; Ban: 
vuelve; Un marido ideal. 

el de é 


FLORESTA 
BO . Jonte 4461, 61.6610, os: | vine. 
Pimen. 14 añost: El tango jas, 
La vida de Carlos Gardel: 


MOEDO - Boedn 949, 45-449) MHoy: 
¡El buen pastor: Las tres noches de Ey, 
¡Varledades. Pullman $ 0.60. 

y cero Bredo_158, 45.605. — Moy 

La hifa del ministro; Historia de crime TS 

dd a quen cie mee 18 an |, GAONA - Cinona 3261 50.2551, — Hoy 
e eel E auracha line: men, 18 años y no ADA danujeres, timo para noo 

i NILO. Boeta 1067, "482084. men, 14 años; El tercer huésped: Bos | Variedades (CONtINUAdos, 

Camino de Zanzibar: Camino de Sloga- cuesiro sensacional sincmen. 16 añost. | -- : 

*pur. Tenorio a caballo, Pullman $ 050 0% L co US EMACE DR dardo ñ 

FOLLIFS BOEDO . Boedo 1911. 61:2285,) IMPERIO . Gaona 3581 2 SED ESTERO UE MER: p 
| Cinco besos; La mentirosa. N. Marshall; La escalera de caracol tinc. men. 169605] ARAS MIOS TIRE ARA 
Pi profesor Cero. Completa 4 0.40 Amóndonos triunfaremos Fl profanador VAXCRANe dd AVERIA 

FOLFIES SAN JUAN. Gen Juan a240, 40 tumbas tine menores 16 años 
4 elera; El nerro que LOPE DEV A Lope de 1744 PERLA q Africa 1510 471850 

Ta verbena de Ja 64311 Mist í mor; Un Le piel de sans: La rorela de un Joven 

ldía con el diablo; Pepita Jiménez. l pare, El astro del tango. 


An cabeza 
a% porro 


INST 
 —— Hoy: Una mujer 

¡e men. 14 añosi; Odío 

C (ne: 

en Broadway; $ A 
GRANO SUD. Bdo. de Irig 

21634 — Batanisd yo, P 


133. 


4 


| Hoyi 


xk 


am 


Aloml 


La ley del norte, MM. 3 


— E, de arigoyen 1521, 23,1368 
Una taijer sín cabeza; Santos Vega 
Un marido ideal. 


SOL - B, de 'n 
Mala mujer (inc. men. 
y enamorada; Ojo del alma. 


RIVOLI _ Corrientes 5322 54.1382. — 

Donde mueren las palabras; El viejo Hu. 
chu; Prislonero de la tierta 

A CRESPO - Corrientes 5535, 54 

Al borde del abismo: Me hiclt, 

criminal; Tengo dos novio - 


¿ ViLLA DEVOYO 


ARENALES . Chivilcoy 4508. 53.183. 
Mala mujer fine'men. 14 años': Odio y 
pasión: El hombre de los brillantes. 

DEVOTO - Nueva York 3330. 59.144). 
Los hijos del otro; Romance 108 
María Rosa (inc niños 14 años 

LASTRA - Fco, Belró 4379, 
Una mufer sin cabeza (inc. 1 

hijo de las fieras; El Último 

NOBEL _ Fco, Beiró 5258, 

El óngel desnudo; Lauracha 
menores de 18 añosf. Plat. $ 1. 


LA DE 


9.4533, 
14 añ) 
0 


5852. 


GRAN HIJOU _ Cuenca 2734 
La aurora de los valientes; Angeles con 
caras sucias; Variedade 
PARQU Cuenca 3: 
to : 2.000 mujeres 
Variedades 
VAPEYU - Av. B, Martín 
Una mujer sin cabeza 
las fieras. 


SOL DE MAYO 


mi 


Nazca 


La realidad de un sueñt 


Cuando sonríen unos ojo: 


VILLA URQUIZA 


AMERICA . Av. América 2461. 51.1177. 

de mueren las palabras; El muerto 

a a la cita tinc. men. 18 Yo 
dr COMtizo. y 

Mauness 2500. 122435. Ae 

moche y todas las noches; 

ame y verás (Ine. men. 16 años; 
La ceniza del :odío. 

3 DE JULIO - Mauness t56L Sl Ae 
314%, — La estirpe del drarón 
tine. para meno. 16 años): Extraño 

cargamento; Plense primero. 


D. Morzana 


años; 


men, de 18 año: 
QUIETOS. Ann 
RTO VIVE, John Littel 


OS 


Santa 
Riachuelo; 


1990. — 
box 


PARK. Corrientes 99, 4 

s 213% gran festival 

ocho peleas org. por club 

Baron Amaya, Silva 

'alavecino. € “fimo. Popular A 1 

Mañana. cachascán. Efbado pelean Con, 
Vera con Mario Diaz 


MIELO Y ESTRELLAS - Avdar $ do 
o y Córd El especiáculo que 
abrará a todo Buenos Alres. Euntuora 
*ical sobre una pista de hlelo. 
> 22, gran función. 


LUNA 


ei 


A 


REO SMANGRELA Bicumán da 

2407 Nueva y monunfeaial carpa 

ble Gram compañía ecrobática 

4 de animales y fieras umaes. 

pruccdíates de todos partes del 

> cómodo 100100 Senia- 

Regia presentación 

t Ideas Payios Tos 

muidable — esorcidonta, 
E 


ISO 


cl 


Debut MIENCOLE 


AN cIRoOD cor Asuste 59% 
s A ol % EN 


6s. Hoy A las 18d0 y add 


“ELEFON 


CRITICA 


MICION 


REGIONES TELERAS ARGENTINAS 


Por FAUSTO BURGOS 


pala, cobijas a ptine, alforjas y chuses, telas listadas, a pala, para Cos 


ROVINCIA DE JUJUY: picote, 


cordellate y barracán, géneros de 


traje, tejidos 2 peine, con lanas de colores naturales; tejidos que 


enseñaron a tra 
la Vieja, se tejenen Coc! 
puneñas, en donde tamb 


nar a los indios los conquistadores españoles ds Castilla 
jcoca, en La Rinconada y tn muchas aldeas 
n se labran fajas indias (chumpls), ponchos 


fInos de llama y de vicuña y ponchos de abrigo o puyos; frazadones a 


Provincia de Salta 
txala 


mercado 
ys € 


n 


rictan los ca. 


kechua 


dos, su a 
ngua nativa 


en donde la 
conoce el cast 


frazadone* 
Mos, ne- 
más her. 


Z 


LA JUVENTUD DE _BUFALO 
> OR FIN T 


ON 


EL TEMIEN 
TERRY HAY 


QU 


rar roma 


mesos peleros las más apreciadas 

Jfombras, de riquísimo e incompa. 

rable colorido. Casi en todo Santia 

o se teje, aunque no lanas de vi. 

«uña, llama y Suanaco; se teje a 

' a peine. Algunos modos es. 

's de tejer han permanecido 

0s €n Santiago: (alfombras y 

cobljas labradas de la guisa de las 
Je Alpujarra). 


Provincia de Córdoba 


En los valles, en las montañas y 
aun en las veguitas cordobesas, el 
telar criollo, como 'antaño, sigue 
produciendo. Córdoba es tierra de 
tejedores. ¿No habéis oído mentar 
las alfombras de Tulumba, los jer- 
gones serranos y los ponchos y cha- 
línss que chran en telar criollo los 
cordobeses? Las monjas que vinie- 
ron a Córdoba en tiempos de la 
conquista enseñaron a las muje- 
res camptsinas a tejer alfombritas 
de felpa, llamadas de Smirna, en 
bastidores provistos de patas. 


Provincia de Catamarca 
En Catamarca vivieron las más 
famosas tejedoras; allí pasan la vi- 
da tejiendo las mujeres más indus. 
triosas. ¿Habéis tenido alguna vez 
“n vuestras manos un poncho de 
vicuña, un finísimo poncho, de cua- 
trocientos gramos de peso, tejido a 
pala en Belén de Catamarca? ¡Qué 
ponchos se hacen en la lejana tie- 
rra belenista! ¡Y qué chalinas y 
sobrecames bordadas! (La so- 
ama tejida a pala, generalmen- 
te de fondo rojo, lleva flores, bor- 
dadas a mano, con aguja, como los 
inantones españoles) ¡Y qué cobi- 
jas! 


tales y chalinas. 


Material empleado: 'lanzs de oveja, de guanaco, de vicuña. de llama; 
excepcionalmente se usa la lana de alpaca (solmente cuando esta lana 
€s traída de La Paz o de las punas peruanas), En los valles cálidos se 


emplea el hilo de algodón, de color 


No solamente se teje en Belén, 
¿ino también en Santa María, en 
Piedra Blanca, en Tínogasta y en 
casi toda la región sarrana; se te- 
je empleando lanas de vicuña (los 
vellones de vicuña son traídos de 
Jas pumas salteñas o jujeñas), de 
lama, de guanaco de oveja y algo. 
«ón cosechado en los valles cáli- 
dos y seda de las flores del yuchán 


Hay vicuñas aún en la puna cata- 
marqueña. Pocos tejidos igualan a 
los de vicuña hechos en Catamar- 
ca, ní aún los de Puno y Ayaviri, 
de la sierra peruana. El telar más 
usado es el criollo, 


Provincia de La Rioja 


Son de primera clase los ponchos, 
mantas y chalinas tejidos a pala 
por chamanteros de Vinchina, Rio- 


Grito de guerra 


7% 


Iguien que vigila 


(HAY QUE PRO- PS 
CEDER cOn ba 

RAPIDEZ Enzo 
O 


ALTA PARTE DE 


E 


MUZVTOES, TAYTO, EV PALA: 
14 SE PRO AA Las 


EJA GALERA.* 


natural “e tintadito”. 


janas son las renombradas sobre= 
camas atadas y los jergones y las 
alforjas rojas, que los arrieros gáu- 
chos suelen llevar hasta las pampas 
de Buenos Aires. Tierra de tejedo- 
res, tierra en cuyos tunales, como 
on los de Santiago, se cria la co. 
chinilla o grana, debil jusecto de 
teleros; tferra ouc cría la jarilla 
que de el amarillo de la yema de 
huevo y la pata. del castaño claro, 


Provincia de San Juan 
Se teje en Jachal y en-los va- 
Mes y vegas serranas; se trasan Co- 
bijas Y mantas usando lanas de 
oveja y guanaco. En los departa- 
mentos altos de puna, se. emplea 
lana de vicuñas de la región, 
Provincia de Mendoza y 
Aún en los departamentos Ue 
San Carlos, San Rafael, Tupungato, 
se teje a la manera española y CO- 
mo tejían los antiguos y desapareci. 
dos habitantes de la región. Hemos 
observado varios telares criollos, y 
recostados' o parados, en sur men- 
docino. Las chamanteras criollas, 
las de las cimbas o chaptcas rene- 
sridas, a las que Jes gustan las 50- 
paipillas cn los días de cellizca, te- 
jen frazadas con trames gruesas 
como un dedo y finos ristros y bo- 
nitas fajas y ataderas indias. YE 
ven aún, en las afueras de San Ra. 
fael, las renombradas descendien- 
tes de doña Anita Pérez, en cuyos 
telares se urdieron tupidos y Sua- 
ves ponchos de lana de guanaco, 
Provincia de San Luis 
Como en Córdoba, se teje en te- 
lar, a psine y a pala, ponchos, 
mantas y cobijas no tan afamados 
como los e Catamarca. Algunas 
diestras tejedoras puntanas hacen 
sobrecamas bordadas y atadas, st- 
mejantes a las riojanas. 
La decoración 
En cuanto le persona entendida 
en los menesteres del telar, ve una 
prenda que leva flores u hojas, 
bordadas en relieve, asegura que la 
tela no tiene el carácter predomi- 
nante en les tejidos indios. 
Copiaroa de la naturaleza cuan- 
to les interesaba las tejedoras an- 
tiguas, maestras de las actuales fi 
guras de guerreros, estampas de 
llamas que caminan a la hila de 
los caminos, imágenes de graderías 
ge piedra canteada, figuras de aves 
de corral y e pájaros de bello plu- 
maje se clservan en las telas sa- 
cadas de milenarios enterrato- 
rios. Los vas estilizaron el vue- 
lo de los  cóndores, €n bandada 
triunfal, sin recurrir a la caricatu- 
ra; y copiaron los ojos del alado 
señor de las cumbres, la pata de la 
perdiz o yuto, la cabeza de los pa- 
tos. Son notables, notabíilísimas. las 
llamadas guardas incaicas, no olvi- 
dadas todavía por quienes urden y 
traman en el Perú, Chile, Bolívia. 
Argentina, silvando o cantando, a 
la umbría de una ramada, con hu- 
mo azul de tola, o a la intemperie, 
bajo el poncho giande, que a la 
mañana es de un color y por la no. 
che de otro. poncho que manchan 
las nubes y que no desgarra los 
vientos... 


Antaño, no iban las tejedoras a 
comprar tintas, es decir. anilinas, 
ña dos boliches y a las farmacia: 
antes. no hace muy “cuantr:”, co- 
mo decimos en el Norte, las te- 
jenderas teñían con hierbas y con 
cáscaras y frutos de árboles y ar- 
bustos; con hierbas o yuyos. con 
tierra. Las tintas, los colores que 
can las hojas, o las cortezas, o las 
raices, o los frutos de los vegeta. 
les, no se borran, por más que el 
sol se les plante encima, a 5u gus- 
tu; esas tíntas son indelebles, fres- 
cas, vivas. Tal es el modo de teñir 
indio, no perdido del todo aún en 
nuestra tierra, ni en Chile. ni en 
las vecinas repúblicas del Norte. 


Los amortiguadores 


Toda madeja de lana hilada que 
se va a teñir, deb> ser amortigua 
da, es decir, puesta en condicionts 
de recibir la tinta. Ast no perderá 
el color después, ni en presencia 
del jabón, ni expuesta a los bravos 
rayos del sol. Son amortiguadores 


el agua con alumbre, las diferen» 
tes alojas: la de molle, la de alga. 
rroba, la de piquillín, el agua de 
afrecho ácido o “pasadito”, el jugo 
de limón o naranja agrlas. 


Del lavado (so Java con jabón o 
collpa) y del amortiguado, depende 
el teñido. A veces, para dar una 
tinta pareja, es necesario tener dos 
o más días a unas madejas en 


NUEVO RICO ES 2 


OTAS 


Va 
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DANDOLE A SU 
LA LLAJE DE 


PUERTA: ESTA NOCHE 
ONA A ENCONTRAR 


RRADURA. 


PARA £%0 NICE COLOCAR. 
ESTE EMBUDO 


—— 


agua con alumbre, o en aloja medio 
agria. 
Coloros 


Amortiguadas las madejas en 
agua con alumbre, se obtiene el 
rojo, escarlata, granate, rosa, sol: 
ferino, morado, lila, con cochinilla, 
insecto pequeñito, de cuerpo blando, 
con pelusa, que se cría en las pen. 


—eas, Las tejedoras del imperio in- 


cajco teñían con cochinilla, Aún se 
la emplea, para tinta, en Santiago 
del Estero, Catamarca, La Rioja. 
Compramos en El Charco (Santiago 
del Estero) unas tortitas de cocni: 


ENTO 
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¿POR QUE ni 
ME ESA 
A al 


¿ES POSI 


DO t 
ASESINO. 


COMPARA EL. PE- 
LO QUE TIENES, 
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milla, par ateñir lana, hechas allí 
mismo: se recoge “el bichito", se 
lo muele y se amasan Jas tortas, Es 
indeleble la tinta que se obtiene 
con la cochinilla, 

.Las raíces del'albaricoquilio y del 
piquillin y del soconto, comunican 
4 las madejas alumbridas lindos 
matices del rojo. 


Color azul 


según el largo da 1 


nes descompuestos, (las indi»s pu: 
neñas dicep míaus madurus) 
FoRo ox 
Plantas titórcas de nuestra te: 
atamisqui, balda, crdón, ceibo, 
millo. cohsque, chañar, “chilea, 
churqui, guayacán, ¡tin, farilla, mis. 
tol, molle, mora blanca, palo rosa, 
pichanilla, clavelilla, tola azafrán: 
puneño, porotil o silvestre, ataco,” 
cebi, lapacho, etc., etc. ? 
* xo o% , 
Y no sigo más por no ocupar 
otras páginas del diario: me estira. 
bijas. 
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LOS FIGURAS de excepción en el fútbol orgentino, hasta _no haco musho 
fifila:ss obligados en sus puestos respecfivor: Pedernera y Sfrem 
di. los cuenta ahora en sus filas, a los cuales el centrebalf :3 inco: 


Afan- 


luego de la llamativa transferencia otorgada por Rácing 


tudiar el fixto 
vis a 


Luján para hac: 
promesa 


á me dejen 
do el p: 
2d es que Farro, 
17 nzan por la 
istieran de- 
juntos 
Jar. 


— ¡0 Ver una po 
lota ent pe 

Porque la y 
Pontoni y Ma; 
carcha como si no ex 
fe:zores contrartos, Vienen 
como los tres mcsqueteros, El 
to es D'Artaguan Grecco, los 
QUe está a y saca a reluc! 
su calidad indiscutible de gran cen. 
tre half. Ayer los defensores ra. 
cinguistas tuvieron la mala suerte 
de encontrar a Salvatore en una 
tarde a lo que se agr2gó una per- 
formance estupenda d: la delant<ra. 
De ahí que no sirviera para nada 
la gran voluntad que opuso Rácing 
a'la lucha. Hay ¿leo superior a la 
voluntad, que es la calidad. Y en 
Fácing a maduro el bu- 
din que s las tardes 


n. una her 
Do se agvirtió en su máteh co 
Boca. ni contra Bánficid, ni en 
gúno de los que cumplió este año. 
Además, se le ha dado cabida a 
s de ayer se ha 
un elemento ne- 
Ocsario en esa delantera. :A él co- 
Srespondió el trabajo más in 
Cual era el de ir a buscar la polo 
y Nevarla adolante y cumpli 
Clen Bravo hizo los mejores pa- 
Bes de este año y Aguirre todavía 
ho dió lo qua de él se espora, sobra 
dodo t:niendo a su tado un ving de 
Jas viriudes de Sued. 
CEN? que antes abusa 
ta, abusa ahora del s 
Bivo, en momentos que 
Una puntería lamentable, Mientras 
ro la afíne convenísntemonte. debía 
Bugtritscle que haga pases con más 
£recucncia a su winger, el cual. ayer 
Sué Izstimossmente olvidado por el 
“Torito”, 


Martinez 
ausencia de Vanzini cia un 
de anciurtia para 1 cios 


Sari0 cistas, Se habló de Bone- 
Bas, de Crespi y de González, du- 


COMENTA JULIAN CENTE?* - 


Py 


ACASO el mismo 
22 vor Pin que 
de a 1:tos a Hura 


Y Tucho, obedien: 
5 amaba, Corlaba el 
en el cambio de intención: 
pio paraban la poltia a E 
la y 


Ramirez, hall que entre 


juga: 
del todo mal. E 


gralo —como el di 


A la larga vino esa repartija de 
cán que salvó un 


mento sostenía su triunío, 


- ¡Més se 


ra 
Mala, buena o pe 
de resclvor a lo Gilli - 


Con lo que uno taba o e 
encargó de sacudirlo a Ferto 
Para entregar despu 


por ahí, surjan avances de 


ou 
nía barata de la trenzada, 


Nueva Maldición Gilana: 


4 2 

ao s 7 ¡ 
ca Chatalomía 
Bcca, aguantado por Lazatti y me 
ú s:2udo el *Boy"" de la cancha, le enseñó 
n cómo debía jugar. L2 daba, espaciadamente, 
clase de empuje. Como diciéndolo a Ménde 
—úVes cómo la mueva Ricagni? Bueno, 
salía haciéndole ca: 
no y Vcgaba el 
a no fueron los 


4 anta, Marante a Sosa, itic 
ronis a Boyé. Por el otro lado, copiando /a m 
taba a Sumes y el *tuico” a Videla, 


Un poco cada Uno asumieron la responsabilidad de poner calor 
en las heladas tribunas donde adem? 
le Boyé— tuvisron la virtud de 


Punto, dió paso a 13 lamentación de Boro qué 
sobre el tiro de penal de Salvini borró el 4 a 3 que hasta ese mo. | 


Un guarda de tranvía medio filósofo que la va dl 
21 e E a de £ 
de psiconnálisis, salió en el brote final con un sumiado 
perdió en la guerra! 


2 ¿E11 bal no es una guerra...? 


la cita del gol es una batalla que s> pue 
. 1 metiendo leña— a lo Boyé, entrando sin 
miede, a lo Geronis, apllando— a lo Unzué —fusilanido a Vacca—, 

ERUCr, Y 
mo un t 
a 60.00: 
mos y vamos" que no se agrega 


t 
adas alslados de positivos qui'at: 


ys dl 
que | 


en otros mat 
contra Boca 
emos 
consagrat: 
y apoyo muy b 


porfcrmante de 
. Quitó mu- 
n. Le notamos 


dos condicionas ponderables. Su qui- 


primera Que realiza con pro- 
repidez y su eran capacidad 
para saltar, pese a que no e la 
talla elevada de Vanzini. Hablando 
€e la rapidez de Martinez, debia 
tomar buena cuenta de ello Ba. 
que malogra muchas de sus gran 
cundiciones por entretenerse a me- 
nudo con la pelota, lo cual suele 
traerle disgustos similares al que 
costó a San Lorenzo el g0] de Rá- 
cing. 


es 


Caserio 


¡Que trarquilo y feliz vivía Ca- 
serio cuando actuaba en Chacarita 
Junters! ¡Como ha de añorar la 
paz de los cipreses y de las fosas 
que abundaban por sus viejos lares! 
Lamentablemente, cuando Jas cosa 
n mal, los defectos se agigantan. 
crio tiene un defecto. Es abo- 
cido. Pera ese “abocamiento” 
¿ta buenos frutos en icarita den. 
Ge no tenía trascendencia el qua 
e fuera al ouí cuando 


a 


que un y 

insider 

En Rácing, 

marchan mal 

vecan la cóle 

Y se sima a los mucho 
que causan las derrotas ac: 


in que se echen en la cuenta 1 
busnas”. Hasta ahora, Cass 
el hembre que con más pi 
cad patró los arcos contrarios. Con 
inenos shots que Bravo o que Agui- 
ire. ha convertido más tantos. Tie- 
te Velocidad, es voluntarioso y lu- 
chador, Cuando las cosas mejoren 
por allá detrás del Riachuelo, don- 
Ce” tiene “su sede e] Rácing Club. 
estamos seguros que no se le trata- 
rá tan crudamente a Case 
el solo defecto de s 
Deben recordar los racinguistas que 
elios llamaron “abocados” a Barre- 
ra y a Devicenzi y después lamen- 
taron su ausencia, porque otros má, 
cximios en el marejo de la pelota 
no convertían los goles que €llos 
onvirticron. (¡Dz nada, Caserio y 
=Yarse para lograr la recupe- 
ración racinguista). 


o adento 


+ ¡Movela así! 
E Huracán 
Además, acertó 
menes Je 


acán jué el 
versado. Pes, 
a Gercnis, Gel 
Méndez lo apu- 
mieniras éste lo sacudla a 
bien o regular optó por hacerlo 


los goles, algunos de bió. | 
ajarnes helados. 


4 a 4 y el “menos mal” de Kura. | 


enso y 


la mordida en punta de 
brepiqus: 


a veces a lo Cotzo que se 

po de piso 

Ú hinchas el sido de un “va, 
€ a A vicrr dídos 
a to recién sado 

s que borraron fa chafalo- ; 


= E > 


SALON GARDEL 


(DONDE.BAJLAN ELL. 


“Y EL): : 
RITMO ARGESTINO 55:05 


Consuela al Perdedor Haber 
Evidenciado Buena Reacción 


Deciamos el sába- 
do que no hacia 
falta el triunfo pa 

Ta rehabilitar a 
Rácing, smo más icamenta que 
jugara bien. Porque era mucho pe. 
dir ganarle a San Lorinzo de Al. 
magro sin haberse operado en el 
conjunto racingista el cambio com. 
pleto de fisonomia que implicaba 
la inclusión de nuevos hombres y 
la recuperación de su antiguo en. 
trenador Bastaba entonces con 
verder honrosamente, es decir, mos, 
irando en la lucha algunas Cual. 
dades. Mucho mejor si entre ellas 
tigura lo que se ha dado en lla- 
mar alma, O corazón, que lo mis- 
no da. 

Pu:stas las cosas en ese punto 
puede afirmarse que se logró butn 
éxito en importante proporción. Rá 
g actuó muy discretamente, con 
Ima o corazón”, si cabe. a lo lar. 

d:1 primer periodo y eso 52 an. 
alaba. Faltaba concretarlo en la 
cancha y Rácing lo hizo, mostran. 
do ugu as1 como la base de lo que 
puede ser recuperación completa. 
Ahora que, entre nosotros, si me 
cejaran tomar confianza me atre- 
veria a decir que harían falta más 
cambios, Hay hombres que están 
momentáneamente mal incluidos. 
Por ejemplo, Fulano, Zutano y 
Mengano, (Ponga quien debe los 
nombr:s correspondientes). Sólo así 
podrá llegarse a formalizar en he. 
chos la promesa que ayer habria 
comenzado a cumplirse. 

Resabios malignos 

Además median otros factorss. 
Evidentemente los jugadores de Rá_ 
cing están como engualichados. Pa_ 
recieran sufrir mal de ojo y, lo que 
es más importante, ven apareci- 
dos. Sa les ha formado algo así co. 
mo un compl>jo y dezde el interior 
les sale una voz que clama la in- 
utilidad de cuanto esfuerzo hagan 
en procura de la rehabilitación. 
Pudierovi sobreponerse a sus pro- 
plas conviccion"s durante el primer 
tiempo contra San Lorenzo, pero 
n cuanto dos nuevos goles los ale. 
iaron del triunfo o el empate que 
ántes entreveían con fruición, ss 
vinieron abajo sin atenuantes. Es 
un caso de psicoanálisis, como las 
peliculas de moda Lo malo es que 
sueñan que se muer:n y las cosas 
no quedan en simple sueño. Se 
m n no más, 

Sin ninguna duda es la conse- 
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PARA LOS JUGADORES “SANTOS”, HABITUACOS AL CLIMA PE ESPAÑA, 
FASO DESADERCIBIDO El FRIO RE/MANTE POR ESO GANARON. 


cuencia de resa» 
bios malignos que 
aun restan en el 
conjunto. La in- 
tención se dirigia a “borrón y cuen. 
ta Nue y aunque así comenza- 
ron, al final volvieron a recordar 
el pasado, Allí sonaron del todo, 
irremediablemente. 


La comodidad “santa” 


En rigor de verdad lo anterior es. 
tá cantando que San Lorenzo pu 
do adoptar la posición cómoda y 
elegante que mejor convenía para 
ubicarse bajo la higuera y esperar 
que la brava, de puro madura, ca_ 
yera en su boca. No otra cosa fuá 
su acompañar algo fuera de compás 
de la etapa inicial. Se encontró de 
u ratos el campeón. Alejado de la 
acción general armónica y brillan. 
t> Que le viéramos en otras opor- 
tunidades, tenía, no obstante, pres 
tancia sobrada para. magníficos 
aciertos parciales Tal el que dió 
origen al primer gol. De ahí que a 
pesar de inclinarse hacia Rácing ej 
conc:pto de más peligroso, por lo 
trabajador, tesonero y decidido, tu- 
viera siempre la clara impresión 
de que San Lorenzo estaba. sobran. 
do Un poco el compromiso, No ya 
que diera soga. Eso sería descabe. 
lado, Más bien que en cuanto to- 
mara la mano aquello sería una 
risa. 

Quisa la suerte que la suficien. 
cia mentada sirviera en otras dos 
ocasiones aísladas para llevar el 
score hasta donde legó. Sobrada 
recompensa hasta ahi. Magra más 
tarde, una vez que medió el abso- 
luto aplastante dominio “santo”, 
que Negó coma consecuencia del 
achicamiento del adversario engua. 
lichado. E 


Un partido discreto 


“Tales aditamentos no alcanza. 
ron para sazonar cabalmente un 
gran partido. Tuyo pasajes de ese 
tono, Movidos, magníficos de des- 
treza por .parte de San Lorenzo 
cuando bordaron sus cinco delan. 
teros- (ayer todos a Una misma al 
tura) y muy convincentes en cuan. 
to a Rácing, allí mientras duró su 
garra. Sin embargo, Jas soluciones 
de continuidad advertidas rebaja: 
ron la calidad conjunta y quedó 
corno saldo un match discreto. Tal 
vez un pcco más que discreto, pe- 
ro .sin entusiasmarso mucho. 


VEN! CONMIGO, 
AENA, Y SABRAS LO Y 


LLERL 


J 
Fatal Para Platense 


Fué un Yerro de Cozzi 


'OZZI estará lamentándose 

aún de que una salida en 
falso le costara prácticamen- : 
te la derrota de su equipo. | 
Por una falla suya Cervino 
arcó el primer tanto de los | 
que abrió el camino | 
[de la victoria al team de Ave_ | 
Maneda. t 
¡El guardavalla de Platense | 
| tuvo, con todo una labor im_ ! 
proba, pues fué “ametrallado” 
de cerca por los ágiles rojos ; 
que buscaren con tesón y ha. | 
bilidad el arco del enemigo. 


e 


Fromesa que 
no se Cumplió 


Atlanta y Resario Crnir>l anurs 
ron un match que, varias veces, 
durante su tramscurso prometió 
cunvertirse en un cotejo interesan: 
te, pero que a la postre resulto un 
partido deslucido y de acciones en 
su mayoría mediocres. 

Tan es así, que hasta el score 
final tampoco resultó el que se es: 
peraba y se tenía por Justo, ya que 
cuando se creía que las cifras defi- 
nitivas serían de un tanto por ban- 
do, Pérez, en una jugada de gran 
Gecisión, anotó el gol que significó 
el triunfo de su €quipo, e inmedia- 
tamente terminó el partido. Ni el 
sepre final resultó el que parecia 
(Me debia ser. 

La influencia de Pedernara 

La actuación del equipo de At- 
lanta, sigue siendo un tema de in: 
torés y ello es debido a Pedernera. 
Nu hay duda que debe seguirse 
esperando hasta ver si Pedernera 
impone su modalidad de juego al 
resto de) equipo O el resto del equi- 
po lo modifica a Pedernera, De todo 


an Lorenzo Jugó C omo Esperando que se Agotara el | 
mpetu de Rácing y Luego lo Apabuiló con su Técnica 


Sin Merecerlo 
Igualó Lanús 


Alcanzó a “pellizcar” un punto 
Lanús en el partido que disputá 
ayer en su cancha frente a Tigre. 

Decimos “pellizcar” por cuanto el 
verdadero ganador del cotejo debió 
ser Tigre, ya que para ello contri- 
buyó con una mejor exhibición de 
juego y todo ej equipo «h sí cum. 
plió mejor pectormienga que su copo. 
nente, reallzando mejores jugadas 
de conjunto, para lo cual dimostró 
estar már afiatado. 

La delantora visitante, en todo 
momento, fué mejor que la local y 
si no sacó mayor ventaja en el sco. 
Ye se debió a que se encontró con 
la barrera que l> formaron Filippo 
y Diaz, sin objeciones los dos me 
jores elementos de sy equipo y a 
fa falta de remates más oportunos 
y quizá provistos de mejor suerte, 
va Que los postes y el travesaño en 
algunas ocasiones salvaron a Ro: 
drígucz. S, 

El partido, en 5$uma, resultó mo. 
vido y por momentos interesante y 
en el afán que pusieron ambos 
bandos por adjudicarse el triunfo 
radicó el espectáculo. ¿ 


el conjunto de Atlanta sólo parece 
interpretar su juego Burgueño, Los 
demás todavía no'lo han captado 
cu toda su amplitud, o se dejan 
estar esperando que Pedernera, me: 
diante su indiscutible habilidad, 
realice algún milagro, Mientras tan- 
to. la actuación del equipo es poco 
satisfactoria aún con la inclusión de 
Sirembel, que ayer estuvo apagado, 
no así Corvalán, el mejor de la 
línea media e Higinio Garcia, el 
raás destacado defensor. 


¿Qué quiere decir dominio de la 
cancha? Sencillamente, - sobrepo. 
nerse al adversario en una tercera 
parte de la trinidad de elementos 
del fútbol: el field, la pelota y el 
arco. El O acentuado 
de cualquier equipo sobre dos de 
esos tres factorís no lleva al -triun, 
fo sino interviene a su favor la 
casualidad. Ya puede: un team 
adueñarse del campo y monopoli.- 
zar el esférico, que, como no se 
apodere también de la valla enemi. 
ga y anide'la pelota en la red con. 
traria, se quedará “in albis” en Pl 
tanteador. Eso fué-lo qua le suce- 
dió ayer, en'su propia casa, a Pla. 
tenze durante el primer periodo de 
su cotejo con Independiente y par- 
te del tiempo complementario. 

Mucho fuego de artificio —foga. 
ta de virutas —en Ja brillantez más 
aparente que efectiva de los avan. 
ces locales; demasiados pases, ini. 
presionantes, sí, pero ineficaces a 
la : postre, de la vanguardia cala. 
mar que,.no obstante estar a veces 
muy bien apoyada por la línea me_ 
día, se apresuraba' en los remates 
y sus tiros sólo servían para que 
»] arquero de los rojos fuese acla. 
mado en sus atajadas Peligrosidad 
más nerviosidad, igual a inefectívi_ 
dad. De nada le sirve a un señor 
ser propietario de su residencia y 
tener con el: dominio legal de la 
misma unas ganas locas de ejer- 
cerlo. en Ja práctica, entrando en 


ella para disfrutar de lo que le per. . 


teneca sí no acierta a meter la la, 
Ye en la cerradura. ó 
Ao xs 

Independiente, en cambio, “do, 
minó” menos, pero ganó el partido. 
Le bastó para ello conjugar certe. 
tamente las ocasiones que tuvo de 
hacerse del balón con las oportuní. 
dades que-le.permitió el enemigo 
de acercarse al arco de Cozzi. Sus 
dos tantos del. primer tiempo —el 
tiempo del dominio amplio de Pla 
tense— fuerón frutos maduros de 
una Constante tensión vigilante, en 
espera de la coyuntura propicia pa. 
ra el gol y se produjeron como re: 


Trabajorá Firme por 
Lanús el Dr. Natiello 


El nuevo representante de Lanús 
ante el Consejo Directivo de la 
Asociación del Fútbol Argentino de- 
sienado por el interventor de la 
entidad del sud, se propone, reali- 
zar una intensa y fructífera ges 
tión en favor del viejo club, 

En efecto, el doctor Alberto Na- 
tiello, joven y prestigioso, aboga 
do. que goza de generales simpa 
tías entre los socios de Lanús, de: 
arrollará un amplio -plan de labo; 
en beneficio de la enfídad que re- 
presenta y que seguramente ha -d: 
ptomover su progreso y engrande . 
cimiento. * 


Una Bala Perdida Puso en Fuga | 


al invasor, 


Allá en San Martín. 


Rumbo a San Martín —que ¿s 
vomo decir, rumbo a Siberia, más 
aun ayer cón la tardecita polar —, 
marchamos junto a la caravana ri- 
verplatense, ' sintiéndonos algo asi 
como corresponsales de guttra, en 
pes de simples cronistas del de- 
porte, 

! Es que tenfamos el presentimien. 
to de que allí en el campo de San 
Martín íbamos a presenciar una 
verdadera batalla con furiosas car- 
gas « la bayoneta calada y con los 
bles triunfales del tamborjl de 
ñez, Entre la genial estrategia 
de las hutstes que ahora comanda 
con gesto marcial el zeneralísimo 
José M. Moreno, y ese ardoroso y 
pujante afán de heroísmo y lucha 
del esevadrón chacorilense, 

“Balas de f3ua)* 

(¿Y qué vimos de todo eso? Pues, 
poco, inuy poco de ese diestro des- 
nliegua de sus tropas da vanguar- 
día por parte del invasor. Y, en 
cambio, manifestándose sí:en todo 
su valícnta arrojo y ansias tremen. 
das de dofender a cualquier preclo 
it divisi, en lo qua atañe a los de. 
tesonre- da aeiel telano reducto. 

Creyó sin duda River que con 

mo iporecionos de maniobras 
y sin nectaidad de allstar sus me. 
fores pertrechos bélicos, habría de 
ubatir la trinchera enemiga, ¿ué 
así que lo vimos sin sacar a relu- 


FRANQUEO A PAGAR 
CUENTA Mt 35 


TARIFA REDUCIDA 


Sue. Cabeceras” 


“Camtrat (0) y 


z Por, R- IRIART=== 


sus poderosas tropas de ohoque, 
33 sus imponentes tanques de gue- 
era, Tan poco eficaz resultó su ac: 
cionar. que dió la impresión de ha- 
ver portado balas de fogico, cusn- 
do allí menester cra cargar la car- 
Iuchera con balas dum-dum frente 
2 la heroica resistencia rival, 

En vano Moreno se multiplicó 
para conducir por busn-.camino a 
us soldados de avanzada, Di Sté. 
tano y Coll no respondian al re: 
mwuerimiento y pasaron tan desaper- 
ibidos que parecieron envueltos es 
la cortina de humo que téndió la 
línea media local, 


En fuga el invasor 


Pero en una de esas, pudo (il. 
,Yarse sigilosamente Reyes, camou- 
Mageado de algo así como de baila- 
lín gitano, ya que empezó a hacer 
ballar a Ja pelota como si fuese un 
oso que danza al compás de la pan. 
dereta, engañando a Spinell, quien 

. 


se quedó abriendo la boca admi 
rando Ja demostración. Hasta que 
la redonda, convertida en granada 
de mano, éstallá en la: red chaca- 
ritense, llevando a las tribunas 
adictas es júbilo frenético de un 
ont gol. s 

¿sde entonces, creyóse que el 
triunfo estaba en manos del fo- 
vastero. Peró no; craso error, Los 
francotiradores de la casa se man- 
tuvieron con el fusil al hombro y 
el dedo en el gatillo prestos a ac- 
clonar una y diez vzces el dispara- 
dor, no obstante el control ejercido 
por' el formidable Rossi y ej auxilio 
de Ramos y Grisetti. Hasta que ina 
“bala perdida” hizo dejar a Ríver 
el valioso trofeo de un punto. Tal 
ej tiro de Deluca, que dió en el tra- 
vesaño y al rebotar en la cabeza de 
Tácono haciendo carambola, aterri. 
zó en la red, cavendo entonces el 
entuslasmo visitante en  impresio 
nante tirabuzón, 


Tratar 


feslonales, 


En esta nueva reunión se considerará la actitud a adoptar en lo 
sucesiyo en Ja cucstión planteada por los players, a raíz de Ja recla- 
mación interpuesta por el arquero de River Plate, José Sorlano. 

Los futbolistas cumplleron ayer en su totalidad el paro dispuesto 
cpertunament., debiendo tratarse esta noche sl se repotirá el 
mingo próximo en ocasión de la nueva jornada futbolística. 

Además de los componentes de la comisión directiva han sido in 
vitados rebresintantes de todos lo" equipos, 2b'érdose fijado en 


principio la casa del Jugador Soraa:o pará la realización del acto. he 


2 los Jugadores, Esta Noche 


Resuelven Otro Paro el Don 


ARA esta noche, a las 21, han sido citados los Integrantes de la 
comisión directiva de Futbolistas Argentinos Agremilados, enti- . 
fad que, como se sabe, representa los int:reses de los Jugadores pro- 


yo 


do: 


Fuego de Artificio imúiil y 


| Es 
¡Peligroso es el de los “Ro 
AAA UNO DEL BETIS —————————— 


| 


jos” 


sultado: lógico de dicha atención 
continua, que hizo primero a Cer. 
vino y luego a Fernándsz aprove- 
char con rápido golp> de vista una 
salida en falso del arquero calamar 
y una falla en la zaga local. res. 
pectivamente. En fútbol ése y no 
otro es el verdadero dominio: mo. 
ver los guarismos del tanteador, 
Corolario de lo que decimos fué 
el segundo tiempo. Pese a que el 
cuadro de Núñez salió con mucho 
gas cn los pies, resuelto a intentar 
la proeza del empate con la visita 
invicta hasta ahora, el dominio de] 
field se lo adjudicó, salvo contados 
momentos, Independiente. Sobre to_ 
do, Mourín, F:rnández y Deleva tu 
vieron en un brete a los de casa, 
que, si no otra cosa, demostraron 
la calidad de sus dotes defensivas 
Pero... 
nar la cancha y monopolzar la 
pelota vale menos que adueñarse 
de ésta en el instante preciso en 
quí se tiene bloqueada Ja red ad- 
versaria, sucedió que en todo ese 
tiempo final de] partido, el tiem: 
po de Indep:ndient>, el único gol 
que se hizo fué el de los domina. 
dos, el del c:rtero cab:zazo de Vi. 
Malba. Oportunidad se lama esta 
figura. Que en fútbol vale por to- 
dos Jos alardes de garra, técnica y 
dominio. 
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en pru:ba de que domi. 1 
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| ¿Reaccionarán los Fenómenos; | 


Vaxy pasando las fechas 


PIAR A 


N y los 

siguen quedando rezagados, 
cada vez van 
hecho a la 


que prometían devorar distancias, 
lavía con el a 
berdiendo más terreno y do ls ios de o 
punta para regular a su gusto el tren de marcha. Inde: 
pendiente no cede, Está bien que todavía no le ha tocado “marear 
tiempo”, pera de todos modos su campaña es brillante y firme 
Gana y sigue ganando con aparente comodidad y este “entrena. 
mlanto” puede ser más trascendental de lo Que pareciera, porque 
lodos sabemos mur blen lo que significa haber jugado cinco parti. 
dos y ganado todos. sin perder un punto siquiera. Es el Mejor ali- 
ciente. Es la base más excitante para “perderse de vista”, porque 
a fuerza de ganar el caulpo se va acostumbrando a no perder y 
esto, en fútbo), tiene mn valor inmenso. El otro, Estudiani*s. ,arn- 
poco afloja. Apenas perdió un punto en el empate con Rosario 
Central, quien en el último minuto le hizo cl xo1 Fara la división 
de puntos. Quiere decir que no le dió tiempo para recuperarse 
porque de lo contrario no es dificil que Hubiera ocurrido lo de 
ayer, que también igualado el score a la mitad del periodo fina) 
le quedó tiempo para reaccionar y faltando cinco minutos “sacó” 
el gol de ventaja para afirmar la victoria luego con el Penal 
Independiente y Estudiantes (uvíeron. es cierto, un fixture fa 
vorable, pero a pesar de esto, sus equipos están jugando con £ran 
precisión, Y por eso, por ese programa “liviano”, ha sido posible que 
se realice el proceso del ajuste, lo que en otres cuadros no es larea 
fácil cuando en los Primeros encuentros han debido enfrentar a 
poderosos adversarios, en cuyas luchas no había tiempo para des. 
tinarlo a la organización de sus líneas, 
Mientras tanto, San Lorenzo, Boca y River siguen deja 
ahí, en cualquier cancha, esos puntitos tan valiosos y den AER 
EN caca Cena or Eorque con a trasplés se va minan: 
e mismo de los jugadores y su influen s 1 2 
inalsculble gadores y cia es indudable e 
% laro que River y Boca Juniors, como San Lorenz 
disculpa de haber tenido que jugar sus nda 
las primeras fechas, Han jugadi 
cuentros que hor su condición de “clásicos” o “ir 25”:0 por. 
circunstancias especialisimas, han tenido tanta o mayor peligro- 
pa iS le PE ns A y Huracán, a San Lorenzo 
contra Rácing y a River le tocaron dos canchas bray. 
de Lanús y Chacarita Juniors. AS AA O YES 
Por eso se espera que la reacción de éstos, en cuanto a sus re- 
sultados, se produzca en los próximos compromisos, porque ya a 
.ellos, de los adversarios más difíciles no les toca sino enfrentar a 
los “rojos” de Avellaneda. En estos encontronts, que comenzarán 
el domingo con el de Boca Juniors. se advertirá la ventaja de h 
mejor moral de los “rojos”, si es que esa suma de moral alcanza 
para afrontar con serenidad la “fama” que lleva el enemigo, 
do á 
. Pero lo que no se resuelve por ningún lado es Ja situación de 
Rácing y aun la de Atlanta, Eran estós los dos equipos “fantasmas” 
del campeonato, por las fabulosas inversiones que hicieren para re- 
forzar sus Jínzas, que tuvieron Ja virtud de transformarlos en las 
más grandes atracciones del torneo, Ur) y otro han venido fraca. 
sando ruidosamente, a tal extremo que Rácing se halla compartien- 
do el último lugar y Atlanta sólo le lleva un punto, Ni les valieron 
las grandes figuras acaparadas, Ni significó nada el estímulo de la 
hinchada, auc fué a ver a los futuros campeones que se presumia, 
Todo ha sido inútil y uno y otra no aciertan a comprender cómo con 
tales elementos, con semejante organización en sus filas, pueden 
andar a los tumbos un domingo y otro, en una sucesión desespe- 
rante, ES 
Y es que en el fútbol no se puede improvisar sino se hace con 
mucho tacte y con un gran sentido de lo QUe este deporte. In. 
jertar “estrictas” en un equipo sin una estudiada técnica de orza- 
nización, puede ser tarea inútil, a menos que se tenga la paciencia 
de esperar el proceso de asimilación, que es siempre lento. Y aca- 
pararlas, sin tomar en consideración sus caracteristicas, sín estu_ 
diar las posibilidades de que puedan ensamblar con el equipo 21 que 
van a ingresar es también otra aventura, generalmente pligrosa, 
¿Hay que esperar, entonces? Quizá sea posible que las cosas 
cambien, pero de todos modos es demasiado lamentable verificar el 
fracaso de esas inquietudes que, por los altos propósitos que persi- 
guen, debieron haber tenido mejor resultado. A 
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For no Esperado, el Teiunko 


de Gieacché Fué 
Para derrotar a Mario Ma 


estaban en Chile el urizuayo 
gusto Tricotti, veterano muy veloz, 


y 
bu 


locidad” 


ás llermoso 


pritiicano de velocidad. 
intesis la historia de 
, la más bella carre_ 
pstencias internacio- 
nales de ciclismo. El triunfo nos 
. Ma prorlvcido t untos y loz uu 
1 mbj han sumado trek 
puntos por su sagundo y tercer 
€n la final, Pero la hazaña 
ar Giacché+es más meritoria 
1e podría suponerse, porque 
él noes un “Sprinter” sino un 


es 
ML, 


el argentino Oscar (Guocch$, 
en mediofondista que hizo *' 
en estos últimos 
ctiza del argentino y del uru, 
—o sea lo que en t-érmiao: 
icos se llama “cancha”-- va_ 
ron más de 11 segundos y 910. 
legó la derrota de Massan 
nos de Tricotti y Tramutt 


mifinales de velocidad. Que_ a que ayer debi5 apelar e 
daba en pie el “pleito” mayor, €s para triunfa! 
decir es me, 


gentino Giacché y el uruguayo 
cotti. Dos veces se impuso cl orivn_ 
tal a nuestro corredor... pero en 


la 


vieron que las cosas no se hal 
Cesarrollado muy normalmente 
diistanciaron aj vence rd 
bía sido por segunda vin * 

correrse la tercera prueba, en re, 
mplazo da la : 


las_dos finales entre 21 ar- 


ellos 11 
s y 910 que ¡marcó en un 
arto de fina) al vencerlo a Mas, 
Janes. Ello evidencia un gran pro_ 
greso y Wwamente el camino 
abierto hacía la velocidad pura, Ju 
» que desde hace ya 1mu- 
años habia desaparecido de los 
enarjes ciclistas de la Argen: 
ina. 
quedó con Mz 


segunda prueba final los juer 
aa 


ció y E 


CLOS ESPECy] 


aplastarcmos a los es- 

peculadores del mucble, por. 

que la calidad y LOS PRE: 

CIOS siempre ¿riunfan. Nues- 

, tro lema: “Sin lajo, pero 
oxriidad” , 
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